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SECTION B 
INTRODUCTION 



1. Scope 

This manual lists repair parts required for the per- 
formance of organizational maintenance of the weld- 
ing machine. 

2. General 

This repair parts and Special Tools list is divided into 
the following sections : 

a. Prescribed Load Allowance (PLA) Section II. 
A composite listing of the repair parts, special tools, 
test and support equipment having quantitative allow- 
ances for initial stockage at the organizational level. 

b. Repair Par(n Section III. A list of repair parts 
authorized for the performance of maintenance at the 
organizational level in figure and item number se- 
quence. 

c. Special Tools. Tent and Support Equipment 
Section IV. A list of special tools, test and support 
equipment authorized for the performance of maim 
tenance at the organizational level. (Not applicable.) 

d. Index- Federal Stock Number and Reference Num- 
ber Section V. A list of Federal stock numbers in 
ascending numeric sequence followed by a list of 
reference numbers in ascending alpha-numerical se- 
quence, cross-referenced to the illustration figure 
number and item number 

NOTE: Items not illustrated are cross-referenced 
to page number. 

3. Explanation of Columns 

The following provides an explanation of columns in 
the tabular lists in sections II, III, and IV. 

a. Source. Maintenance, and Recoverabiliti/ code ft 
(SMR). 

(1) Source code indicates the selection status and 
source for the listed item. Source codes are: 

I'luti-. EtiilaiiiiliiiH 

P Repair parts wmcn arc stocked in or supplied from the 

GSA/DSA, or Army supply system and authorized for 
use at indicated maintenance categories. 



A Assemblies which are not procured or 

are made up of two or more units. ! 
carry individual stock numbers and 
cured and stocked separately and car 
the required assembly at indicated rr 

X Parts and assemblies which are not pr 

the mortality of which normally is 
item or component. The failure of s 
should result in retirement of the enc 
system . 

XI Repair parts which are not procured 01 

ment for such items will be filled by 
assembly or component. 

X'2 Repair parts which are not stocked, 
nance category requiring such repaii 
obtain same through cannibalizatio 
parts are not obtainable through ca 
ments will be requisitioned, with a< 
tion, through normal supply channel 

G Major assemblies that are procured \ 

initial issue only as exchange asseml 
level. These assemblies will not be t 
GS level or returned to depot supply 

(2) Maintenance code indicates 
gory of maintenance authorized to 
item. Repair parts and special tools 
nance code "C" may be stocked at th 
maintenance when authorized by the 
The maintenance level codes are: 

I '<!( Explanation 

C Crew or operator maintenance 

O Organizational maintenance 

(3) Recoverability code indica 
serviceable items should be returnei 
salvage. Items not coded are expe 
ability codes are: 

R Kepair parts and assemblies which a 

rable at DSU and GRU activities and 
by supply on an exchange basis. 

8 Repair parts and assemblies which a 

rable at DSU and GSU activities ar 



units because of precious metal content, critical materials, 
or high dollar value reusable casings or castings. 

b. Federal 8toc j c X umber. This column indicates the 
Federal stock number assigned to the item and will be 
used for requisitioning purposes. 

o. Description. This column indicates the Federal 
item name and any additional description of the item 
required. Assembly components and subassernblies 
are. indented under major assemblies. The abbreviation 
"vv/e", when used as part of the nomenclature, indi- 
cates the Federal stock number includes all armament, 
equipment, accessories, and repair parts issued with 
the item. A part number or other reference number is 
followed by the applicable five-digit Federal supply 
code for manufacturers in parenthesis. Repair parts 
quantities included in kits and sets are shown in 
front of the repair part name. Material required for 
manufacture or fabrication is identified. 

d. LI nil of Mean-tire (U/M). A two-character al- 
phabetic abbreviation indicating the amount or quan- 
tity of the item upon which the allowances are based, 
e.g., ft, ea, pr, etc. 

e . Quantify Incorporated in Unit. This column indi- 
cates the quantity of the item used in the assembly 
group. A "V" appearing in this column in lieu of a 
quantity indicates that a definite quantity cannot be 
indicated (e.g., shims, spacers, etc.). 

/. Fifteen -Dai/ Organizational Maintenance Allow- 
ance. 

(1) The allowance columns are divided into four 
subcolumns. Indicated in each subcolumn opposite 
the first appearance of each item is the total quantity 
of items authorized for the number of equipments 
supported. Subsequent appearances of the same item 
will have the letters "REF" in the applicable allowance 
column. To locate the referenced item, locate the FSN 
or reference number in the index. The earliest figure 
and item number is the referenced item. Items author- 
ized for use as required but not for initial stockage are 
identified with an asterisk in the allowance column 

(2) The quantitative allowance for organizational 
level of maintenance represents one initial prescribed 
load for a 15-day period for the number of equipments 
supported. Units authorized additional prescribed 
loads, multiply the number of prescribed loads by the 
quantity in the appropriate density column to deter- 
mine the number of repair parts authorized. 

(3) To determine allowances when supporting 
more than 100 of these equipments: First, divide the 
number of equipments supported by 100 by moving the 
decimal two spaces left; second, multiply the result by 
the quantity in the 51 100 density column. Example : 



authorized. If additional items 
sary, recommendation should 1 
Army Mobility Equipment Com 
revision to the allowance list. R< 
items authorized will be made 
Mobility Equipment Command 1 
experience, demand data, or TA 
g. Illustration. This column is 

(1) Figure number. Indica' 
of the illustration in which the i 

(2) Item member. Indicate 
used to reference the item in the 

4. Special Information 

a. Identifications of the usabl 
the description columns of the p 

I <!< ( V(/ on 

A (Model LKB-300) FSN 

B (Model LE-300) KSN 3 

(' (Model LK\V-3(K) KSN 

Repair parts not symbolized 
models covered in this manual. 

b. Repair parts mortality ha 
hours of operation per year. 

c. Parts which require manu 
a category higher than that aut 
will indicate in the source col 

gory- 

d. The following publications 

machine and its components. 
LO 5-3431-205-12 Lu 
TM 5-3431-205-15 Op 

f 
1 



Op 



TM 5-3431-214-15 



TM 5-3431-215-15 



e. The illustrations in this m 
the applicable illustrations pu 
Direct and General Support an 
Repair Parts and Special Tools 
figure numbers are the same as t 
The -35 P illustrations are give 
standing of the parts relationshi 
parts assigned maintenance cod 
tabular portion and only these 
for requisitioning from this (nan 

5. How to Locate Rep 

a. When Federal Stock Xuml 

l\or iu l T r\L-rmwn 



same groups. thd thread (s) (ed) 

(2) Second. Find the illustration covering the thk thick (ness) 

assembly group to which the repair part belongs. j p ec |eral Supply Code 

(3) Third. Identify the repair part on the illus- factlirers 
tration and note the illustration figure and item number 

(W<- M, in nf tirln n-r 

of the repair part. 

... ,i TT j_i n TI j. T x- .c j 00000 Ordnance Corn 

(4) Fourth. Using the Repair Part Listing, find '. 

v ' & r 11 00/3<> Air Maxo Division of Rockwell^ 

the assembly to which the repair part belongs and lo- (]4(m AlTOW Hart and H(>geman Eu>c 

cate the illustration figure and item number noted on o840 The Bendix Corp 

the illustration. 084H4 Breeze Corporations, Inc 

b. When the Federal Stock Number or Reference 14<ir > r > Cornell- Dubiiier Electric Corp 

XT , . -rr 1H7(>4 Delco & Remv Division of (ieno 

Number is Known : ,_..,. , ... .... 

, T _ , _ , ,,, , XT 19239 EchlmMfgCo 

(1) First. Using the Index of Federal Stock hum- . U44( . ( . onp| . a , Elpctric( , 

bers and Reference Numbers find the pertinent Federal 3(5024 Libby Welding Co, Inc 

stock number or reference number. This index is in 36232 Lincoln Electric- Co 

ascending FSN sequence followed by a list of reference 39215 McOord Corp 

numbers in alpha-numeric sequence, cross referenced m Weston Instruments Inc West,, 

r IT- /0040 AC Spark Plug Div of (JeneraM 

to the illustration figure number and item number. 7o84-> Balkamp Inc 

(2) Second. Using the Repair Part Listing, find TUOO Bussman Mfg Division of Mc(Jn 

the assembly group of the repair part and the illus- 71747 Chicago Hardware and Fixture 

tration figure number and item number referenced in 72<>o~> Driver \\ ilbm- & Co 

the Index of Federal Stock Numbers and Reference 7:J " lf ! Dia ' ig , h * ( '" n) 

/2<>.>3 (J. C. hlectronics Co A Division 

NumberS - , 73370 FramCorp 

c. When the Federal Stock Number or Reference 744(55 Hoof C. M. Co 

Number is Known and the Repair Part is not Illus- 74545 Hubbell Harvey Inc 

trated. 781 S9 Illinois Tool Works Inc Shakepi 

(1) First. Using the Index of Federal Stock Num- 78>m ~' S() " th vvind Div <)f St(>wart NVa 

, ' ro e ? T , G , . , .. , TJ, , , 71)470 \\Vatherhead Co, The 

bers and Reference Numbers find the pertinent Federal - mw Bcn( , ix (l()r|) Th(i Ki|( , . )( . vi(rs 

stock number or reference number in the section titled H27!)(> Fairbanks Mor.se in-- Fairbanks 

"Items Not Illustrated" and note the page number. Division 

This section of the index is in ascending FSN sequence SS(I44 Aeronautical Standards (Jmup 

followed by a list of reference numbers in alpha- ' <>m ' 

J _ . l !)22I<) Waldom Electronics Inc 

numeric sequence, cross-relerenced to page num- <>4->-,7 De Kevon Mfg Co 

ber. iK-,875 Hallett Mfg Co Shielding Divisi- 

(2) Second. Using the Table of Contents, locate W5452 American Standard Controls 

the assembly group number and page number. Radiator and Standard Sanit 

(3) Third. Using the applicable group number mm Militar - v Standa '' ds Pm.,l R at 

, ' , . & . . , , Div Directorate of Logistic Si 

and page number locate the pertinent stock number . 

or reference number in the Repair Parts Listing. 8< Recommendations for 

Items which are not illustrated are listed at the end of Publication improvement 

the assembly group to which they belong. Report of errors, omissions, and 

for improving this publication by t 

6. Abbreviations i s encouraged. Reports should be 

ac/dc alternating current/direct current Form 2028 (Recommended Change 

J ^ each and forwarded direct to Command 

FT foot (feet) ..- , .... ,-, . ^ 

id inside diameter (s) Arm y Mobility Equipment Co 

in inch (es) AMSME-MPP, 4300 Goodfellow Bo 

Ih left hand Mo. 63120. 



(1) 

FEDERAL 

STOCK 
NUMBER 



(2) 
DESCRIPTION 



USABLE ON CODE 



GROUP 01 - BATTERY CABLES 



6140-088-5564 
6UO-088-5565 
6140-088-5566 
6150-242-3716 



2930-994-9297 

5920-280-5002 
6240-1 55-87U 



LEAD, STORAGE BATTERY 

LEAD, STORAGE BATTERY 

LEAD, STORAGE BATTERY 

LEAD, ELECTRICAL 

LEAD, ELECTRICAL 
LA300-1831 (36024) 

HOSE, RADIATOR 

FUSE, CARTRIDGE 
LAMP, INCANDESCENT 



CAPACITOR, FIXED, PAPER DIELECTRIC 
MC8098 (14655) 



GROUP 03 - ENCLOSURE AND SKID 



GROUP 05 - INSTRUMENT PANEL 



5905-718-6063 

2540-312-2017 
2540-319-5934 
2540-752-0358 
5905-651-7272 
5910-860-5413 
5977-636-1400 

2910-025-6407 
2910-141-9758 
2910-594-2293 
2910-992-8626 

5977-165-0845 



5977-237-1582 
5910-577-1348 

2990-983-8825 



RHEOSTAT 
M5090C (36232) 



RHEOSTAT 



GROUP 06 - REMOTE CONTROL 



GROUP 08 - HEATER AND BLOWER ASSEMBLY 
IGNITER, HEATER 
WICK 

GASKET, IGNITER 
RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND 
CAPACITOR ASSEMBLY, ENGINE HEATER 
BRUSH, ELECTRICAL CONTACT 

GROUP 09 - FUEL TANK AND STRAINER 
BOWL, SEDIMENT, FUEL PUMP 
CAP, FUEL TANK 
GASKET 
CAP, FUEL TANK 

GROUP 10 - BRUSHHOLDER, BRUSHES AND COVER 
BRUSH, ELECTRICAL CONTACT 

CAPACITOR 
CA482 (14655) 

GROUP 11 - BRUSH HOLDERS, CAPACITORS, EXCITER 
BRUSH, ELECTRICAL CONTACT 
CAPACITOR, FIXED, PAPER DIELECTRIC 

GROUP 16 - MUFFLER 
MUFFLER, EXHAUST 

GROUP 17 - CARBURETOR AND FUEL PUMP 

PT1MP FTTCT. 
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REF. NUMBER & MFR. CODE ON 

V CODE 


ot 
u 

N 

T 
O 
F 
M 
E 

S 


(5) 

QTY 
INC 
IN 
LIMIT 


IB 

1S-DAV ORC 
MAINTE 


IA) 
1-b 


IB) 
6-20 


P 


5310-934-9757 


NUT, PIAINJ, HFXAGON 


EA 


4 


* 


* 






MS35649-82 (96906) C 










X20 




INSULATION BOARD, TERMINAL 


EA 


2 










LEW2233 (3602.4) . C 










P 


5305-988-1724 


SCRFW, MACHINE 


EA 


6 


REF 


REF 






AN526-420-10 (R3044) ' C 










xzn 




MOUNT, THERMOSTAT 


EA 


I 










LEW2226 (36024) C 










p n 


5310-559-0070 


WASHFR, LOCK 


EA 


4 


* 


* 






C 










X20 




SPACER 


EA 


4 










LFW2227 (36024) C 










P 


5930-056-0104 


SWITCH, THERMllSTATIC 


EA 


1 


# 


* 






LEW222B (36024) C 










X2H 




SCREW, MACHINE 


EA 


4 










MS352D6-247 (96906) C 










P 


5930-973-0937 


THERMOSTAT, SWITCH, BATTERY HEAT 


EA 


I 


* 


* 






LFW2225 (36024) C 










P 


5310-889-2578 


WASHER, LOCK 


EA 


6 


REF 


REF 






4014-22-00 (781^9) C 










X20 




LEAH ASSEMBLY 


EA 


I 










LFW2229 (36024) C 










P 


5305-088-1724 


SCP.FW, MACHINE 


EA 


4 


REF 


REF 






AN526-421-10 (fi8044) C 










X20 




NUT, PLAIN, HFXAGON 


EA 


4 










AN438-416 (8R044I C 










X2H 




JUMPER 


EA 


2 










LEW2224 (36024) C 










X20 




BOX, HATTERY 


EA 


I 










LEW2181 (36024) C 










X20 




nnOR, BATTERY BOX 


EA 


I 










LEW21S3 (36024) C 










x?n 




INSULATION BOARO, THERMAL: LOCK 


EA 


16 










LFW2231 (360?4) C 










X20 




INSULATION BOARD, THERMAL: LOCK 


EA 


4 










LFW2P30 (36024) C 










x?n 




GASKET, ROX 


EA 


I 










LEW2223 (36024) C 










X20 




PIN ASSEMBLY 


EA 


5 










LEWP218 (3602-4) C 










X20 




LFAD, BATTERY 


EA 


I 










LFW2239 (36024) C 










X?H 




LEAR, BATTERY 


EA 


1 










LFW2241 (360241 C 










x?o 




LEAO, BATTFPY 


EA 


1 










LEW2240 (36024) C 










X2G 




INSULATION BOARD, THEPMAL 


EA 


2 










LF-H7232 (36024) C 










X2C 




Lin, 6ATTERY BOX 


EA 


1 
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CODE 


141 

N 

T 

O 

F 

E 
A 
S 


(5) 

OTY 

IMC 
IN 
UNIT 


(SI 

15-DAY ORGANIZATIO 
MAINTENANCE ALV 


(Ai 
1-5 


(Bl 
6-20 


(Cl 
21-50 


X?!~l 




ST^AP, RI-TAINING 


EA 


I 








<2P 




1 :: .1 K , H A T T p -"i ; j x 
LC-W?179(3'>0''4) C 


EA 


1 








x?n 




TRACK, BATTF3V, BOX 
LFW2177 (36024) C 


EA 


1 












GROUP OS-ENCLOSURE AND SKID 












x?n 




TOP PANEL 
LEH2296 (36024) A 


EA 


1 








m ' 




PANFL, TOP 
LE1389 M6024) B 


EA 


1 








P 


5305-98P-1724 


SCKFWr ^ACHINF: GRILLE AND SHELL MTG 
AN526-420-10 (88044) A,B 


EA 


18 


REF 


REF 


REF 


P 


5305-988-1724 


SCREW, MACHINE: OOOR JAM 
A 


EA 


12 


REF 


REF 


REF 


p n 


5305-144-3607 


SCKFW, MACHINE: TOP PANFL ATTACHING REAR SHELL 
TO SKID, LOWER PANEL TO REAR SHELL CENTER PANEL 
TO SKID SUPPORT MTG 
AN526-470-10 (RB044) B 


EA 


60 


* 


* 


* 


p 


5305-988-1724 


SCREW, MACHINE: REAR SHELL AND TOP PANEL MTG 
AN526-420-10 (8B044I A 


EA 


29 


REF 


REF 


REF 


P 


5305-144-3607 


SC.PFW, MACHINF: RADIATOR TO SKIC MTG 

AN526-420-10 (88044) B 


EA 


8 


REF 


REF 


REF 


P 


5310-696-517? 


NUT, ASSEMBLED WASHER: RADIATOR TO SKID SCREW 
B 


EA 


8 


* 


* 


* 


X20 




NUT, PLAIN, HEXAGON: GKILLE AND SHELL MTG 
AN438-416 (R8044) A 


EA 


18 








x?r. 




NUT, ASSEMBLED wASHFR: PFAR SHELL TO SKID AND 
LOWER PANFL TO REAR SHELL, CENTER PANEL TO SKIO, 
SUPPORT MTOr TOP PAMFL ATTACHING, DOOR JAM TO SKID 
27117? (OOOOn) 8 


EA 


50 








x?n 




RAIL, DRIP: TOP PANEL 
LE2313 (36024) A 


EA 


2 








x?o 




RAIL, DRI D 


EA 


2 








x ? n 




GASKET: TOP PANFL TO FUEL TANK NECK 
LEI 9 18 (36024) B 


EA 


1 








x ' n 




SHt-LL, RTAR 
LFR2294 (36024) A 


EA 


1 








P 


S305-93- 1848 


SC.JF'/v, MACHIM-: SHUTTf-" CONTROL BRACKET TO REAR 
SHELL 
APy52 / ^10 12 (8Hf"l44) 


EA 


2 


* 


* 


* 


" 




PAN, n^'lP: viFNFRATO 1 ^ 
LE lOl'S ( 36H?4) B 


EA 


1 








X20 




STRAP, GROUND : CONTROL PANEL TO FRAME STRUCTURE 
LE1909 (36^24) B 


EA 


1 








X?0 




COVE", PROTECT 


EA 


1 









CODE 


NUMBER 


USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 
coot 



S 




1-5 


IB) 
G-20 


X2G 




DOOR, ACCESS 
LE1902 (36024) B 


EA 


I 






P 


5305-058-1082 


SCREW, TAPPING, THREAD FORMING: FAN GUARD MTG 
A 


EA 


7 


* 




X20 




SCREW, TAPPING, THREAD FORMING: DRIP RAIL MTG 
A 


EA 


12 






P 


5305-012-8270 


SCREW, TAPPING, THREAD FORMING: SIDE DOOR TO TOP 
PANEL ATTACHING, DRIP RAIL TO TOP PANEL, ACCESS 
TO CONTROL PANEL 
B 


EA 


16 


* 


4 


X20 




PANEL! CENTER, LH 
LEB2293 (36024) A 


EA 


1 






X20 




PANEL, CENTERS LH 
LE1897 (36024) 8 


EA 


1 






X2D 




DOOR, SIDE 
LEB2297 (36024) A 


EA 


4 






X20 




DOOR, SIDE 
LE1901 (36024) B 


EA 


4 






X2C1 




JAM, DOOR 
LEB2299 (36024) A 


EA 


4 






X20 




JAM, DOOR 
LF1911 (36024) B 


EA 


4 






X?0 




PAN, DRIP: ENGINE 
LE1910 (36024) B 


EA 


1 






X20 




SHELL, RADIATOR 
LEB2287 (36024) A 


EA 


I 






X20 




SHELL, RADIATOR 
LE1881 (36024) B 


EA 


1 






p n 


5305-984-6191 


SCREW, MACHINE: DOOR MTG 
MS35223-43 (96906) A 


EA 


15 


* 




P 


5305-984-6191 


SCRFW, MACHINE: SIDE DOOR TO TOP PANEL ATTACHING 
MS35223-43 (96906) B 


EA 


31 


REF 


REF 


A n 




NUT, ASSEMBLED WASHER: RADIATOR FILLER DOOR TO 
SHELL MTG 
B 


EA 


2 






P 


5310-591-3472 


NUT, PLAIN, HFXAGON 

B 


EA 


2 


* 




p n 


5310-045-3299 


WASHER, LOCK 
B 


EA 


2 


* 




A 




NUT, ASSEMBLED WASHER: SIDE DOOR TO TOP PANEL 
SCRFW ATTACH-ING 

6 


EA 


31 






P 


5310-045-3299 


WASHEP, LOCK 

B 


EA 


31 


REF 


REF 


P 


5310-591-3472 


NUT, PLAIN, HEXAGON 


EA 


31 


REF 


REF 


X20 




D.10P: RADIATOR FILLER 
LFR7289 (3ftO?4) A 


EA 


1 






X20 




HOOP, RADIATOR FILLtR 
LF1900 (36024) B 


EA 


1 






X20 




RADIATOR, ENGINF 
LF.B2326 (36024) A 


EA 


1 






P 


2930-994-9298 


RADIATOP, ENGINE 
LF1383 (36024) H,C 


EA 


I 






X2n 




CAP, P.A1DATOR 
A7 (39215) 


EA 


1 
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CODE 


u 

N 
T 
O 
F 
M 
E 
A 
S 


OTY 
INC 

UNIT 


tS-OAV ORG 
MAINTEN 


(Al 
1-5 


(B) 
6-20 


X20 




GUARD, FAN 


EA 


1 










LEH2355 (36024) A 










x?n 




GUARD, FAN 


EA 


1 










LF1S82 (36024) B 










X70 




PANEL: CENTER, RH 


EA 


1 










LFB2292 (36024) A 










X20 




PANEL, CFNTER RH 


EA 


I 










LE1B98 (36024) B 










x?o 




BRACKET, FUFL TANK 


EA 


1 










LEIROQ (360?4) 










X20 




BRACKET, FUFL TANK 


FA 


I 










LE1889 (36024) B 










p n 


5305-068-0502 


SCREW, CAP, HFXAGON HEAD: SHUTTER LINK TO SHUTTER 


A 


2 


* 


* 






ARM 














MS352Q7-6 (96906) 










X2R 




LINK, SHUTTFR 


EA 


1 










LE1R86 (36024) B 










P 


5305-269-3213 


SCREW, CAP, HEXAGON HEAD: SHUTTER LINK TO SHUTTER 


EA 


1 


* 


* 






BPACKFT 














MS35291-62 (96906) B 










X20 




SPPING 


EA 


1 










LF1R88 (36024) B 










x?n 




ARM, SHUTTER 


EA 


1 










LF1885 (36024) B 










X20 




BRACKET, SHUTTFR CONTROL 


EA 


1 










LE1887 (36024) B t C 










A 




NUT, ASSEMBLED WASHER: SHUTTER CONTROL TO REAR 


EA 


2 










SHELL SCREW 










P 


5310-934-9751 


NUT. PLAIN, HEXAGON 


EA 


2 


* 


* 


P 


53 10-043-2226 


WASHER, LOCK 


EA 


2 


* 


* 


P 


5310-045-1009 


NUT, SELF-LOCKING HfXAGONJ SHUTTER LINK TO SHUTTER 


EA 


1 


* 


* 






BRACKET SCKFW 














B 










p n 


5310-013-1245 


NUT, SELF-LOCKING HFXAGONl SHUTTER 


EA 


2 


* 


* 






B 










x?o 




ROD, HCHDOOWN: BATTFRY 


EA 


2 










LF1914 (36^24) B 










p n 


5310-8?8-8189 


NUT, PLAIN, WING: BATTFPY HOLDDOWN 


EA 


4 


* 


* 


P 


5310-OR1-4210 


WASHER, FLAT; BATTFRY HPLDDOWN 


EA 


4 


* 


* 






MS15795-212 (96906) B 










P 


5310-167-0721 


WASHER, LOCK: BATTFRY HOLDOOWN 


EA 


4 


* 


* 






MS35333-M ( 36906) B 










X20 




STUD, HOLODOWN : BATTERY, CADMIUM OR ZINC PLATED, 


EA 


4 










THD ONE END 5/16-18 THD SIZE, OTHER END UN THD BENT 














FOR HOOK, 7 IN. LG, 3/8 IN. LG OF HOOK 














LE1913 (36024) B 










P 


5310-595-7237 


WASHER, LOCK: RADIATOR TO SHELL SCREW MTG 


EA 


6 


REF 


REF 






A,B 










P 


5305-269-320"? 


SCRFkl, CA, HEXAGON HFAO 


EA 


6 


REF 


REF 






MS35291-58 (96<=06) 











SMR 
CODE 


FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 


DESCRIPTION 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 

CODE 


T 


F 
M 

E 

S 


INC 
IN 
UNIT 


MAINT 


(Al 
1-5 


(81 
6-20 


P 


5310-550-1130 


WASHFR, LOCK: FAN GUARD SCREW 
MS3533-40 (96906) 


EA 


5 


* 




P 


4730-930-0548 


CLAMP, HOSE 
OS500M24S (08484) B 


EA 


4 


* 




P 


2930-994-9297 


HOSF, RADIATOR: LOWER 
LE1965 (36024) 


EA 


1 


* 




M 




HOSF, RUBBER* RADIATOR OVERFLOW MANUFACTURE FROM 
A 


EA 


1 










HOSE, NONMETALLIC, ?1 IN. REQUIRED 
FSN 4720-289-5213 A 










P 


5310-934-9751 


NUT, PLAIN, HEXAGON: DOOR JAM 
A 


EA 


12 


REF 


RE 


P 


5310-285-1655 


NUT, PLAIN, HEXAGON: RADIATOR MTG 

A 


EA 


6 


* 




P n 


5310-045-3296 


WASHER, LOCK: DOOR JAM 
A 


EA 


12 


4< 




P 


5310-012-0217 


WASHER, LOCK: GKILLF AND SHELL MTG 
A 


EA 


18 


* 




X20 




SEAL, WEATHER : DOOR JAM AND CENTER PANEL 
LER2303 (360?4) A 


EA 


8 






p n 


5305-984-6191 


SCREW, MACHINE: RADIATOR FILLER DOOR MOUNTING 

MS35223-43 (96906) A 


EA 


2 


REF 


RE 


x?o 




NUT, PLAIN, HEXAGON: RADIATOR FILLER DOOR MTG 

AN428-8 (88044) A 


EA 


2 






p n 


5310-596-7693 


WASHFR, LOCK: RADIATOR FILLER DOOR MTG 
A 


EA 


2 


* 




X20 




SEAL, WEATHERS RADIATOR SHELL 
LEB2305 (36024) A 


EA 


2 






X2n 




SEAL, WFATHFR: RADIATOR SHELL AND REAR SHELL 
LEB2302 (36024) A 


EA 


4 






X20 




SEAL, WEATHER: BATTERY BOX STOP BRACKET 
LEB2304 (36024) A 


EA 


1 






X20 




GRILLE, RADIATOR 
LFB2P88 (36024) A 


EA 


1 






p n 


5310-061-125R 


WASHER, LOCK 
4020-26-00 (78189) C 


EA 


6 


* 




X20 




PAN, DRIP 
LEW2180 (36024) C 


EA 


1 






X2D 




PAN, DRIP 
LEW2179 (36024) C 


EA 


1 






X20 




BRACKET, RAIL 
LEW2198 (36024) C 


EA 


I 






X20 




BRACKET, RAIL 
LEW2197 (36024) C 


EA 


L 






X?0 




BRACKET, RADIATOR 
LEW2186 (36024) C 


EA 


I 






X20 




BRACKET, RADIATOR 
LFW2185 (36024) C 


EA 


1 






X?0 




SHFLL, RADIATOR 
LEW2184 (360241 C 


EA 


L 






XI 




JAM, BATTERY DOOR 
LEW2216 (36024) C 


EA 


I 






X?0 




NUT, PLAIM, HEXAGON 


EA 


10 







SMR 
CODE 


FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 


N 

DESCRIPTION i 

USABLE M 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON | 

CODE S 


OTY 
INC 
IN 
UNIT 


15-DAY ORG 
MAINTEN 


A) 
1-5 


IB 
5-20 


x?n 


N 


UT, PLAIN, HEXAGON EA 


4 








A 


N43.9-416 (RR044) C 








P 


530"5-P8-1724 i 


CREW, MACHINE EA 


4 


REF 


REF 




t 


N526-420-10 (38044) C 








x?n 


C 


OOP., RAOIATOR FILLER EA 


1 








L 


EW2215 (36024) C 








p n 


S305-151-2491 5 


>CRFW . EA 


3 


* 


* 




I 


W510-8-6 (RR044) C 








x?n 


r 


IUT, PLAIN, HEXAGON EA 


3 










^N43B-8 (RR044) C 








X2D 




1AIL, DRIP EA 


2 










.PW2P11 (36024) C 








X2H 




PANELt CENTER EA 


1 










LFW2196 (36024) C 








X20 




PANFLt CENTER EA 


1 










LEW2195 (36^241 C 








p n 


*305-9ftfl-l7? 


SCPFW, MACHINE E ' 


8 


REF 


REF 






AN526-420-10 ( RR044 ) C 








x?o 




DOOR, SIDF E/ 


I 4 










LFW2207 (36024) C 








p n 


5305-984-6191 


SCRFW, MACHINE E / 


* 20 


REF 


REF 






MS35223-43 (96906) c 








n 




LINK, SHUTTFR E 


\ 1 










LEIRR6 (360241 c 








X20 




SPRING, SHUTTER E 


1 1 










LF1837 (360?4) C 








X2H 




ARM, SHUTTFR E 


A I 










LF1885 (360241 C 












c 


A 8 






X?n 




NUT, PLAIN, HEXAGON c 












AN438-416 ( RR044) C 








x?o 




NUT, PLAIN, HEXAGON E 


A 20 










AN43R-R ( 8RO^t4) 








X20 




PANFL, T0 p 


A 1 










LFW2208 (36024) 












F 


A 10 






P 


S3Q5-9RR- 1 7?4 


SCREW, MACHINE 












AN526-420-10 (R8044) 












t 


A 10 






X?0 




NUT, PLAIN, HFXAGQN 












AN43R-416 (RR044) 












E 


A 12 






p n 


53Q'5-9fl4-6191 


sc. RFVJ, MACHINE 












AN51S-B-6 (R8044) 








X20 




NUT, PLAIN, HFXAGON: RAPIATOR SHELL MTG, 1/4-20 E 


A 6 










THD size A 












AN43R-416 (BR44) 








P 


2990-980-5344 


SCRFW. MACHINE: PAOIATOR GRILLE AND SHELL MTG 


;k 12 


* 








AN526-420-10 (8R044) 








x?n 




SFAL. WFATHFR J ACCESS DOOR Q 


EA 2 










LF??59 ( 36024) 








X2n 




SEAL, WFATHFR: CONTROL PANEL g 


EA 1 










LE22 I 5R (36024) 








x?n 




SFAL, WFATHFR: SIDF POOR JAMS AND CONTROL PANEL, 


EA A 










AND ACCESS OOGR B 












LF22 c i6 (36074) 








XPP 




SEAL, WFATHFR: CENTER PANEL, RH, LH, AND RADIATOR 


EA 







S'.'H 
CODf 


FEDEHAL 
STOCK 
NUMBER 


DESCRIPTION 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE , c ^ 


T 
O 

F 
M 
E 
A 
S 


INC 
IN 
UNIT 


MAINTENAN 


(A) 
1-5 


IB) 

e 20 




p r 


5310-55C-1130 


WASHFO, LOCK: TOP PANEL MTG 
B 


EA 


6 


REF 


REF 


R 


x?o 




EXTENSION, RADIATOR 


EA 


I 












LFB2353 (36024) A 












x?n 




EXTENSION, RADIATOR 


EA 


1 












LEW2187 (36024) c 












P 


5310-732-0558 


NUT, PLAIN, HEXAGON 


EA 


12 


REF 


REF 


R 






MS35690-6C2 (96906) C 












P 


5306-616-1336 


SCREW, ASSFMRLEO WASHER 


EA 


4 


* 


* 








X5914 (14351) C 












x?n 




LOUVER, REAR 


EA 


1 












LER2295 (36024) A 












p n 


53^5-988-1724 


SCRFW, MACHINE: LOUVER MTG 


EA 


16 


REF 


REF 


R 






AN'526-420-10 (88044) A 












x?n 




CABLE, GROUNO 


EA 


1 












LEW2237 (36C24) A,C 












P 


5310-021-9430 


NUT, PLAIN, HFXAGON: LOUVER MTG 


EA 


16 


REF 


REF 


R 






A 












p n 


5311-OPI-9430 


NUT, PLAIN, HEXAGON : REAR SHELL AND TOP PANEL MTG 


EA 


29 


REF 


REF 


R 






A 












p n 


5310-934-9757 


NUT, PLAIN, HEXAGON : DOOR MTG 


EA 


15 


REF 


REF 


R 






A 












P 


5310-559-0070 


WASHER, LOCK: OODR MTG 


EA 


15 


REF 


REF 


R 






A 












p n 


5310-889-2528 


WASHER, LOCK: REAR SHELL AND TOP PANEL MTG 


EA 


29 


REF 


REF 


R 






A 












p n 


531Q-8P9-2528 


WASHER, LOCK: LOUVER MTG 


EA 


16 


REF 


REF 


RE 






A 












x?o 




SCREW, TAOPING, THREAD FORMING : DOOR MTG 


EA 


5 












AM30-RP6 (98044) A 












P Q 


5305-269-3213 


SCREW, CAf, HEXAGON HEAD 


EA 


4- 


REF 


REF 


?E 






MS35291-62 (9606) C 












p o 


5305-269-32^9 


SCRFW, CAP, HEXAGON HEAD 
MS3529I-53 (96906) C 


EA 


2 


REF 


REF 


RE 


x?n 




WASHER, LOCK 


EA 


4 












4020-26-00 (791R9) c 












p n 


5310-732-0553 


NUT, PLAIN, HFXAGON 

MS35690-602 (96906) c 


EA 


4 


REF 


REF 


RE 


X20 




NUT, PLAIN, HEXAGON 


EA 


2 












AN436-616 (83044) c 












X20 




WASHER, REVEL 
















7-16 (71747) c 


EA 


4 








X2P 




PRACKET, HEATER 
















489544-1 (78385) c 


: A 


2 








x?n 




BRACKET, FUEL TANK 
















EW2199 (36024) c 


:A 


I 








X?M 




BRACKET, FUEL TANK 
















EW2200 (36024) c 


A 


I 








X2^ 




BRACKET, REACTOR 
















EW2201 (36024) c 


A 


1 








p n 


5^05-269-3209 


SC'.EW, CAP, HEXAGON HEAD 
















S35291-58 (96906) 


A 


4 


REF 


REF 


RE 


yon 




MUT, PLAIN, HFXAGON 


A 











SMR 
CODE 


FEDERAL 
STOCK 

NUMBER 


DESCRIPTION 

F 
USABLE M 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON E 

CODt S 


IN 
UNIT 


MAIN! 


(Al 
1-5 


8 
6-2C 


x?n 


f 
I. 


(PACKET, AIR CLFANFR EA 
FV.2212 (36T'?4) C 


1 






X20 


h 
I 


HOSF, HEATER EA 
.EW219I (36024) C 


1 






X20 




HOSE, HEATFR EA 
.EWZl^O (36024) C 


I 






p n 


5305-269-3209 


SCRFW, CAP, HFXAGQN HEAD EA 
^535291-58 (96906) C 


10 


REF 


RE 


X20 




CONTROL, REMOTF ASSEMBLY EA 
LEW22A9 (360?4) C 


1 






x?n 




HOSE, RAOIATQR Et 
HlOl (79470) C 


1 






x?n 




NUT, PLAIN, HFXAGON E/ 
AN43R-8 (8044) C 


k 12 










GROUP 04-REAR PANEL 








P 


5310-^96-5173 


NUT, ASSFMBLFf) WASHFR: RECEPTACLE SCRFW MTG E 


A 4 


REF 


R 


x?o 




PANFL. LnuFR: RFAR SHELL 
LF1907 (36024) B 


A I 






x?n 




COMNFCTHR, RCCEPTACLF FLECTPICAL: BATTERY CHARGING 
7321299 (OnCOO) 


A 1 






xzn 




LEAD, HATTF.PY 
LFWJ243 (36024) C 


A 






x?n 




LEAD. BATTF.RYs BATTEPY CHARGING RECEPTACLE 
LF192F1 (360?4) AfB 


A 






p n 


S^O5-06R-05n2 


SCREW, CAP, rieXAGDN HEAD: RECEPTACLE MTG 


A 4 


REF 




x?n 




LFAD, RATTFRY 
LFW224? (36024) 


A 






x ? n 




(FAD, RATTF"Y S BATTFRY CHARGING RECEPTACLE 
.E 1927 ( 36024) Af 


A 







P R305-9RR-1 724 



SCREW, MACHINE: TOP PANFL ATTACHING REAR SHELL 
TO SKIO, LDWbR PAN;EL TO REAP SHELL, CENTER PANEL 
'0 SKID S'JPPHT MTG 
AN5?6-42"-10 ' 



S930-656-736' 



531^-262-3505 



S 3 10-T34-975R 



10-R22-09B4 



EA 



60 REF 



GROUP 05-INSTRUMENT PANFL 

SWITCH, MAONFTO 
(7P005) 

SwTTCH, w-TT/VWY 
^7057 ( ^62^2 ) 

LOCK: A^IMKTF.P ANO VOLTMETFR MTG 
N.IT, PLAIN, MfiVftOflNJ CIRCUIT fiREAKEK MTG 

, H>:X'\G'.!N: TERMINAL STUD 

R, FLAT : TE" M TN/\L STUO 



A, 6 



M.IT, 



EA 



EA 



E 



E 



E 



E 



12 



REF 



11) 

SMR 
CODE 


(2) 

FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 


13) 

DESCRIPTION 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 
coot 


141 

U 
N 

T 
O 
f 
M 
E 

S 


(5) 

QTY 

INC 
IN 
UNIT 


(6) 

15-DAY ORGAN 
MAINTENAN 


IA) 
1-5 


IBI 
6-20 


2 


x?n 




STUD, SHOULDFRED 


EA 


2 












T6931-2 (36232) A,B 












P 


5935-974-5439 


CONNECTOR, RECEPTACLE 


EA 


2 


* 


4 








7586 (74545) 












P 


6645-089-B842 


MFTER, TIME TOTALIZING 


EA 


1 


* 


* 








LF1753 (36024) 












P 


5305-889-3000 


SCREW, MACHINE: TIME TOTALIZING METER MTG 


EA 


3 


* 


* 




P 


6625-990-7087 


VOLTMETER 


EA 


1 


* 


* 








MR36WL50DCVVR (650921 AtB 












P 


6625-553-7622 


AMMFTER 


EA 


1 


* 


* 








MR36W050DCAAP (65092) 












P 


5305-013-2731 


SCREW, MACHINE! AMMETER AND VOLTMETER MTG 


EA 


12 


* 


* 








A 












P 


6625-842-0898 


VOLTMETER 


EA 


1 


* 


* 








MR36W1H1DCVVR (65092) 












P 


6625-842-0898 


METFR, AMMETER 


EA 


1 


REF 


REF 


R 






MR36W4H4DCAAR (65092) 












P 


5930-358-6374 


BUTTON, STARTER 


EA 


1 


* 


* 








STB5 (19239) 












X20 




COVER, PROTECTOR 


EA 


1 












LEB2314 (36024) A 












p n 


5305-984-6193 


SCREW, MACHINE: PROTECTOR COVER MTG 


EA 


2 


* 


* 








A 












X20 




INSULATOR BUSHING t TERMINAL STUD 


EA 


2 












T4122 (36232) 












P 


5305-045-5266 


SCREW, MACHINES CIRCUIT BREAKER MTG 


EA 


2 


* 


* 








A 












x?n 




CONTROL, THROTTLE 


EA 


I 












3-4700 (70842) . 












o n 




INDICATOR, LIQUID QUANTITY 


EA 


1 


* 


* 








MS24544 (96906) 












p n 




METER, BATTFRY 


EA 


1 


* 


* 








MS24532-1 (96906) 












X20 




HANDLE j JOB SELECTOR 


EA 


I 












S8L58 (36232) A,B 












P 


5305-723-9390 


SETSCREW: HANDLE, JOB SELECTOR 


EA 


1 


* 


* 








AN56501024H3 (880441 A,B 












X20 


5305-012-1287 


SCRFW, MACHINE: SLAVF RECEPTACLE MTG 


EA 


4 












A 












X2Q 




CONNECTOR, RECEPTACLE: SLAVE 


EA 


1 












7321299 (00000) 












P 




INDICATOR, TEMPERATURE, ELECTRICAL RESISTANCE 


EA 


1 


* 


* 








MS245-3? (96906) 












P 




INDICATOR, PRESSURE 


EA 


I 


* 


* 








MS24541 (96906) 












x?n 




LEAD, ELECTRICAL! SLAVE RECEPTACLE INPUT, POSITIVE 


c A 


1 












L3822S5 (36024) A 












X20 




LEAD, ELECTRICAL: SLAVE RECEPTACLE INPUT, NEGATIVE 


EA 


I 












L3R2284 (36024) A 













Ill 

SMR 
CODE 


12) 

FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 


13) 

DESCRIPTION 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE N 
coot 


111 
u 

N 

T 
O 
F 
M 
E 
A 
S 


151 

QTY 
IMC 
IN 
UNIT 


I6J 

15-DAY ORGANIZATIO 
MAINTENANCE ALV\ 


(Al 
1-5 


IB) 
6-20 


(Cl 
21-50 


P 




RHEOSTAT: JOB SELECTOR 


EA 


2 


* 


* 


I 






M5090C (36232) 












P 


5920-994-9299 


CIRCUIT BREAKER, INSTRUMENT PANEL 


EA 


1 


* 


* 


* 






E1035 (56054) 















5310-285-7037 


WASHFR, LOCK: CIRCUIT BREAKER MTG 


EA 


2 












A 












P 


3531-^66-3796 


RECEPTACLE 


EA 


I 


* 


* 


* 






M3572 (74545) A,C 












P 


5930-9Q4-9385 


SWITCH, TOGGLE 


EA 


1 


* 


* 


* 






82605P (04009) A,C 












P 


5930-583-2953 


SWITCH, TOGGLE 


EA 


2 


* 


* 


* 






82601P (04009) 












X20 




LIGHT, PANFL 


EA 


2 












211310 (72619) A,B 












p n 


5930-072-6865 


SWITCH, TOGGLE 


EA 


1 


* 


* 


* 






82721P (04009) A 












p n 


3431-994-9382 


SWITCH, TOGGLE 


EA 


1 


* 


* 


* 






82723P (04009) A,B 












P n 




CAPACITOR, FIXEO, PAPER DIFLFCTRICj INSTRUMENT 


EA 


2 


* 


* 


1 






PANEL (MINIMUM STOCKAGE PF 2 IS AUTHORIZED) 
















MC8098 (14655) 












P 


5310-934-9741 


NUT, PLAIN, HEXAGON! TIME TOTALIZING METER MTG 


EA 


3 


* 


* 


* 


p n 


5310-579-0079 


WASHFR, LOCK: TIMF TOTALIZING METER MTG 


EA 


3 


* 


* 


* 






A,B 












P 


6240-155-871 4 


LAMP, INCANOFSCENTS 28 V, LAMP, NO. 313 INSTRUMENT 


EA 


2 


* 


2 


3 






PANEL 
















313 (P4446) AiB 












p n 


5305-984-6192 


SCREW, MACHINE: REMOTE CONTROL RECEPTACLE MTG 


EA 


2 


* 


* 


* 






A 












x?n 




SCREW, MACHINE: SWITCH MTG 


EA 


3 












AN515C1024-H (RP044) A 












x?o 




LIGHT, INDICATOR: PILOT 


EA 


1 












81410-113 (72619) C 












p n 


6240-155-8714 


LAMP, INCANOFSCFNF 


EA 


1 


REF 


REF 


REF 






313 (24446) C 












M n 




LEAD ASSEMBLY: REMOTE CONTROL RECEPTACLE TO TOGGLE 


EA 


I 












SWITCH MANUFACTURE FROM 
B 
















WIRE, ELECTRICAL, 6 IN. REQUIRED 
















FSN 6145-845-1861 B 
















TERMINAL, LUG, 4 FA 
















FSN 5940-6H1-9713 8 












P 


5920-280-5002 


FUSE, CART"IOGE 


EA 


1 


* 


* 


1 






GLH10 (71400) 












x?n 




FUSFHOLHER 


EA 


L 












HKP (71400) C 












p n 


5930-583-2953 


SWITCH, Tnr.GLF 


EA 


1 


REF 


REF 


REF 






82601P (04009) C 


















PA 


> 


* 


* 


* 



CODE 


STOCK 
NUMBER 


is k.j\.i\ n iivsii 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 

CODE 


o 

F 
M 
E 
A 
S 


UNIT 




(A) 
1-5 


IBI 
6-20 


X20 




STRAP, GROUND : CONTROL PANEL TO. FRAME STRUCTURE 
LE1090 (36024) A,B 


EA 


1 






P 


5305-9R9-7434 


SCRFW, MACHINE: GROUND STRAP TO CONTROL PANEL 
B 


6A 


1 


* 


* 


P 


5310-934-9751 


NUT, PLAIN, HFXAGON: GROUND STRAP S^^EW TO CONTROL 
PANEL 
B 


EA 


1 


REF 


REF 


P 


5310-574-3912 


WASHFR, LOCK: LEAOS TO TERMINAL STUD MTG 
B 


EA 


4 


* 


* 


P 


5310-584-5272 


WASHFR, LOCK: CONTROL PANEL TO STUD MTG 
B 


EA 


2 


* 


* 


P 


5310-721-7879 


WASHER, FLAT: CONTROL PANEL TO STUD MTG 
B 


EA 


2 


REF 


REF 


p n 


5310-042-2957 


NUT, PLAIN, HEXAGON: STUD TO CONTROL PANEL MTG 
B 


EA 


2 


* 


* 


P 


5310-823-8756 


NUT, PLAIN, WING> TERMINAL STUD 
B 


EA 


2 


* 


* 


P 


5310-768-0318 


NUT, PLAIN, HEXAGON: LEAOS TO TERMINAL STUD MTG 
B 


EA 


2 


* 


* 


M 




LFAD ASSEMBLY: JUMPER, TERMINAL BOARD MANUFACTURE 
FROM 
B 


EA 


2 










TERMINAL, 1 EA 
T2090 (92219) B 














WIRF, ELECTRICAL, 4 IN. REQUIRED FOR EACH LEAD 
ASSEMBLY 
6 










M n 




CABLE ASSEMBLY: ELECTRODE TERMINAL TO SHUNT 
MANUFACTURE FROM 
B 


EA 


I 










WIRE, ELECTRICAL, 8 IN. REQUIRED 
FSN 6145-190-6930 B 














TERMINAL, LUG, ? EA 
FSN 5940-577-7570 B 










A N 




NUT, ASSEMBLED WASHER: PROTECT COVER TO PANEL 
SCREW 
B 


EA 


2 






P 


5310-596-7693 


WASHFR, LOCK 
B 


EA 


2 


REF 


REF 


P 


5310-591-3472 


NUT, PLAIN, HFXAGON 
B 


EA 


2 


REF 


REF 


X20 




STRAP, GROUND 
LF1909 (36024) C 


EA 


1 






X?0 




DIAL 
M5735 (3623?) C 


EA 


1 






X20 




PLATE, DIAL 
M6484 (36232) C 


EA 


1 






X20 




SCRFW, MACHINE: CARLE PLUG 
AN515-8-8 (88044) C 


EA 


2 






X70 




SCREW, ROUND HEAD 
AN515C102-B (8804-4) C 


EA 


3 






X20 




LIGHT, PANEL 
211310 (72619) C 


EA 


2 






P 


6240-155-8714 


LAMP, INCANDESCENT 
313 (24446) C 


EA 


2 


REF 


REF 



SMR 
CODE 



FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 



DESCRIPTION 



REF. NUMBER & MFR. CODE 



USABLE 

ON 
CODE: 



P tl 

P 

P 

P n 
P o 

X20 

p n 

X2D 

p o 



5310-550-1130 
5305-988-1170 
5310-934-9747 



5305-889-3000 



5305-844-9888 



5305-984-6192 



P 



X20 

x?n 

X?0 
P 
X20 
P 
X?0 



5305-723-9399 



5310-550-1130 



5905-718-6063 



5305-960-6<M4 



WASHER, LOCKj CAPACITOR TO CONTROL PANEL SCREW 
SCRFW, MACHINE: CAPACITOR TO CONTROL PANEL MTG 



NUT, PLAIN, HEXAGONJ AUXILIARY GENERATOR 
RECEPTACLE MTG 



CONNECTOR, RECEPTACLE ELECTRICAL: AUXILIARY 
GENERATOR OUTLET 
MS15482 (96906) 

SCREW, MACHINE J AUXILIARY GENERATOR RECEPTACLE 

MTG 



PLATE, DIAL: RHEOSTAT 
M5735 (36732) 



SCRFW, TAPPINGt THREAD FORMING: CURRENT CONTROL, 
PLATE MTf, 



PLATE, DIAL: CURRENT CONTROL 
M6484 (36232) 



SCREW, MACHINE i REMOTE CONTROL RECEPTACLE 



GROUP 06-REMOTE CONTROL 



SETSCRFW 
AN565D1024H3 (R8044) 



HANDLE, CONTROL: RHEOSTAT 
S8158 (36232) 



PLATF, OIALt JOB SELECTOR 
M10088 (3623?) 



DIAL, INDICATOR: JOB SELECTOR, REMOTE 
M5735 (36232) 



SCRFW, MACHINE 1 RHEOSTAT MTG 
MS35206-263 (96906) 



WASHER, LOCK: RHEOSTAT SCREW MTG 
AN936A416 (88044) 



CONTROL, REMOTE 
LF1905 (36024) 



RHFOSTATt JOB .SELECTOR 
M5090C (36232) 



X20 



SCRFW, TAPPING, THREAD FORMING: COVER TO REMOTE 
BOX 



CARLE ASSEMBLY! REMOTE CONTROL BOX TO PANEL 
LE1970 (36024) 



PLUG, CABLE J REMOTE CONTROL 
7554 (74545) 



A,B 



B,C 



A,B 



A,B 



EA 
EA 
EA 

EA 
EA 

EA 
EA 

EA 
EA 



EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
6A 
EA 
EA 
EA 
EA 

EA 
EA 



SMR 
CODE 


FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 


DESCRIPTION 

REF. NUMBER & MFR. CODE 


USABL 
ON 
CODE 






GROUP 07-CURRENT CONTROL 




X20 




CABLFJ REACTOR TO SHUMT 
LEB59 (36024) 


A 


X2n 




HANDLE, REACTOR: CURRENT CONTROL 
M780B (362321 


A 


X?0 




SETSCPEW8 HANDLE, CURRENT CONTROL 
AN565E416H6 (88044) 


A 


p n 


5310-768-0318 


NUT, PLAIN, HEXAGON: CURRENT CONTROL CABLE MTG 


A,B 


X7(] 




HANDLE 
SR153 (3623?) 


C 






GROUP 08-HEATER AND BLOWER ASSEMBLY 




X2QR 




HEATFRt COOLANT, ENGINE 
939C24 (78385) 


c 


o 


4730-770-9059 


CtAMP, HOSE: COMBUSTION AIR 
488788 (78385) 


C 


x?n 




HOSE, AIR DUCT 
484105 (78385) 


c 


p o 


4730-277-5868 


CLAMP, HOSE 
489408 178385) 


c 


P 


5310-333-7341 


. NUT, PLMN, HEXAGON 
4872R3 (78385) 


c 


X2P 




BLOWER, COMBUSTION, CENTRIFUGAL 
G489460 (7R335) 


c 


p n 


5930-67B-1214 


SWITCH, FLAME OETECTOR 
G4R9439 (73fi5) 


c 


p n 


5310-333-7341 


NUT, PLAIN, HEXAGON 
4B7283 (7R3R5) 


c 


X2H 




COVER, INLET, IGNITEK END 
4R9406 (78385) 


c 


X20 




LFAD, ELECT"ICALj GROUND 
G4P6?1(S (78335) 


c 


P 


5310-685-7051 


NUT, EXTENDED WASHFP 
487?83 (7R38?) 


c 


P 


5310-579-0079 


WASHFR, LOCK 
79372 (78385) 


c 


p n 


5305-537-0450 


SCREW, ASSEMBLED WASHER 
487774 (78385) 


c 


p n 


5310-061-0004 


WASHER, LOCK 
475005 (73385) 


c 


P 


2540-312-2017 


IGNITER, HEATER 
G47494? (78385) 


c 


P 


5310-934-9762 


NUT, PLAIN, HFXAGON 
7228 <78385) 


c 


p n 


P540-752-035S 


GASKET, IGNITER 
475067 (78385) 


c 


P 


4520-714-1927 


VALVE, SOLENOID: FUFL 
G701155 (78385) 


c 



T 

F 
M 
E 

s 


INC 
IN 
UNIT 


MAINTEN; 


IAI 
1-5 


IB! 
6-20 


EA 


1 






EA 


1 






EA 


I 






EA 


1 


REF 


REF 


EA 


1 






EA 


1 






EA 


1 


* 


* 


EA 


I 






EA 


I 


* 


* 


EA 


I 


* 


* 


EA 


1 






EA 


1 


* 


* 


EA 


2 


REF 


REF 


EA 


L 






EA 


1 






EA 


I 


* 


* 


EA 


3 


REF 


REF 


EA 


I 


* 


* 


EA 


2 


* 


* 


EA 


1 


* 


1 


EA 


2 


* 


* 


EA 


1 


* 


* 


EA 


1 


* 


* 



CUDb 


NUMBER 


USABLE M 

REF. NUMBER & MFR. CODE N * 

CODE S 




(A) 
1-5 


(B 
6-20 


x ? n 




FLANGE, FUEL LINE EA 
488164 (78385) C 


I 






X 7 ^ 




PLATE, TAPPING EA 
48S163 (78385) C 


I 






p ? 


^730-278-8829 


NUT, TURF COUPLING EA 
39337 (78385) C 


1 


* 




P ' 


+730-278-8764 


SLEEVE, COMPRESSION, TUBE HOSE FITTING EA 
4-208 (78385) C 


1 


* 




p n 


5905-651-727? 


RESISTOR, FIXED, WIRF WOLINH EA 
48985? (78385) C 


1 


* 




X20 




COVER, THERMOSTAT EA 
489414 (78385) C 


1 






P 


5310-011-2432 


NUT, PLAIN, HEXAGON EA 

64459 (7R385) C 


1 


* 




X20 




WASHFR, LOCK EA 
61086 (78385) C 


1 






P 


4520-678-776S 


CONTROL, TFMPERATURF, OVERHEAT EA 
700245 (78385) C 


1 


* 




x?o 




PACKING, PREFORMED E " 
700138 (73385) c 


1 






P 


5305-182-5191 


SCRFW E ^ 
480426 (78385) c 


k 2 


* 




X20 




LEAD, ELECTRICAL E ' 
543943^ (78385) c 


\ 1 






x?n 




TERMINAL BOARD E 
486961 (783851 C 


\ 1 






P 


"i305-592-998ft 


SCREW, ASSEMBLED WASHER E 
486559 (78385) C 


\ 4 


* 




P 


5305-826-3654 


SCPEW, ASSEMBLED WASHFR E 
488066 (78385) C 


& 14 


* 




X2D 




STRIP, HEATER E 
701172 (7H385I C 


A 1 






X2Q 




SUPPORT, TERMINAL E 
701173 (78385) C 


A I 






X?0 




GRCIMMET, RURRER E 
485346 (78385) C 


A 1 






X20 




g 
475127 (78385) C 


A 1 






X?0 




BURNFR ASSEMBLY, HEATFR E 
G489424 (783P5) ^ 


A 1 






X?0 
P 

x?n 


,-,. 


NAMFPLATF: HEATER 
701157 (78385) L 

RIVE T, RLIND c 
488755 (78385) 

SCREW c 
48P73P (78385) 


A 1 
A 4 
A 1 


* 




p n 

p n 

X20 
P 


2540-319-5934 
2910-735-4014 

4730-274-7406 


WICK c 
488842 (78305) 

PUMD, FUFL, ELFCTRIC: HEATER 
475953 (06840) 

HOSE ASSEMBLY c 
LEW2246 (36024) 

CLAMP, HOSE c 
48B290 (75385) 


= A 1 
EA 1 
EA 2 


* 
4 


e 



SMR 
CODE 


FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 


OESCRIPTIOfl 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE N 

CODE 


N 
T 

f 

M 

A 
S 


CITY 

INJC 
IN 
UNIT 


15-DAY ORGANI2AT 
MAINTENANCE f 


(A) 
1-5 


IB) 
S-20 


1C] 
21 hO 


P 


5305-794-1104 


SCREW, MACHINE 
18672 (78385) C 


EA 


9 


* 


* 


* 


p n 


5310-791-1403 


NUT, SHEET, SPRING 
489319 (78385) C 


EA 


9 


* 


* 


* 


X20 




COVER, BLOWER HOUSING 
489458 (78385) C 


EA 


1 








x?o 




FAN, CENTRIFUGAL: BLOWER 

G484-46 (78385) C 


EA 


1 








P 


5305-181-0866 


SCREW 
487276 (78385) C 


EA 


3 


* 


* 


* 


X20 




HOUSING, BLOWER 
G4P9459 (78385) C 


EA 


1 








P 


6105-787-K532 


MCITOP, DIRECT CURRENT 
G700139 (78385) C 


EA 


1 


* 


* 


* 


X2H 




SPACER, SLEEVE 
484125 (783B5J C 


EA 


3 








p n 


5910-860-5413 


CAPACITOR ASSEMBLY, ENGINE HEATER 
G489407 (78385) C 


EA 


1 


* 


* 


* 


P 


5977-636-1400 


BRUSH, ELECTRICAL CONTACT 
486534 (78.385) C 


EA 


2 


* 


2 


3 


X20 




BELL, END 
G48B739 (78385) C 


EA 


1 








X20 




BFLL, FND 
G489404 (78385) C 


EA 


I 








P 


5310-559-0070 


WASHER, LOCK 
79404 (783851 C 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 


X20 




NUT 
94291 (78385) C 


EA 


2 








X20 




WASHER, LOCK 
76842 (78385) C 


EA 


2 








X20 




WASHER, SPRING 
485281 (78385) C 


EA 


1 








X?0 




SPACER, BRUSH HOLDER 
489222 (78385) C 


EA 


4 








P 


5305-456-2582 


SCRFW, MACHINE 
170677 (78385) C 


EA 


1 


* 


* 


* 


X?0 




TURE 
48X4 (794701 C 


EA 


2 








X20 




NAMFPLATE: HEATER 
701157 (78385) C 


EA 


1 








P 


5320-R01-1548 


RIVET, BLIND 
488755 (78385) C 


EA 


4 


REF 


REF 


REF 


X20 




ADAPTER, STRAIGHT, PIPE TO TUBE 
LE18R3 (36024) C 


EA 


1 








P 


4730-555-115? 


ADAPTER, STRAIGHT, TURE 
10004-404 (79470) C 


EA 


1 


* 


* 


* 


X20 




HOSE, RADIATOR 
H101 (79470) C 


EA 


1 








X?0 




ADAPTER, STRAIGHT 
10004-102 (79470) C 


EA 


1 








P 


4730-555-1152 


ADAPTER, STRAIGHT, TUBE 
10004-404 (79470) C 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 



I 


FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 


DESCRIPTION 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 

CODE, 


T 
O 
F 

E 
A 
S 






GROUP09-FUEL TANK AND STRAINER 


P o 


6680-980-5843 


TRANS^ITTFI- 1 , LIOUI'l 
LM62-18I 6 ( 36P24) 


EA 


x?n 




SCREW, TAPPING, THREAD FORMING: FUFL SENDER MTG 
111688 (00000) A,B 


EA 


p n 


2910-141-'975a 


CAP, FIJF|_ TANK 
MS35645-1 (969^6) A f B 


EA 


p n 


?910-992-fl626 


CAP, FUFL TANK 
LE1917 (36024) C 


EA 


XI 




GASKFT, FUEL TANK CAP 
MS3 t )641-l (96906) A,B 


EA 


x?o 




GASKFT: TANK CAP 
IF 101* (36024) C 


EA 


X20 




TTf^AiUiart FUR TANK 
LFW?2 c i? ( -i^' /'il AfB 


EA 


X20 




STRAINfP, FUFL TANK 
LFW22S3 (360?4I C 


EA 


x?n 




TANK, FlIEL ENGINE 
LF1917 (36024) 


EA 


p n 


'.730-204-] 993 


RUSHING. PIPF: PtJFL TANK TO NIPPLF 
3226X2 (79470) 


EA 


P 


4730-204-1 993 


RUSHING, PIPE: RUSHING TO STRAINER 
3326X2 (70470) 


EA 


X?ri 




STRAINEP, FUFL 
MS51016 (06906) A,C 


EA 


XI 




CriVEP, FUFL STRAINER 
Sf'4071 (70040) 


EA 


XI 




GASKFT: SEALING X 1 70040R54347E AUO 1 1 FILTER 
FLFMENT, FLUID PRFSSURF 
HS4390 (70040) 


EA 


p n 


2910-594-2203 


GASKFT; RDwL 
H543H9 (70040) 


EA 


p n 


2910-025-6407 


RHWl , SFOIMFMT, (-UFL PUMP: GLASS 
R54237 (70040) 


EA 


x?n 




TUrtF ASSFMRlY, MFTAL: FUFL 
t F 1 92a 1 360 ?4) 


EA 


x?o 




RPACKFT, FU1-L TANK : REA 
LFH23"6 (360241 A 


EA 


M n 




HOSF- FUFL TANK D A I f\, MANUFACTURE FRQM 
A,B 


EA 






HflSF, NHMMFTALLIC, 3 FT, 6 IN. REQUIRED 
FSN 4720-2B9-0065 A tB 




p n 




LINF 
IFW2248 (36^24) C 


EA 


x?n 




COCK, OR AIM 
?1 1273 (79470) 


EA 


p n 


5305-269-3209 


SCREW, CAP, HEXAGON HFAD: FUFl TANK MOUNTING 
MS3'i291-58 (96906) A 


EA 


x?n 




BRACKET, FUFL TANK: FRCMT 
LER2301 (36024) A 


EA 


P n 


5310-OM-l 258 


WASHFP, LOCK: FUEL TANK TH HRACKFT AND BRACKET 


EA 



SMR 
CODE 


FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 


DESCRIPTION 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 

CODE 


T 
O 
F 

E 
A 


ING- 
IN 
UNIT 


MAINTEN 


(A) 

1-5 


IB) 
6-20 


P 


5310-616-1737 


NUT, PLAIN, HFXAGOM: FUFL TANK. TO BRACKET AND 
RPACKFT TO ^W-ire/:. 
A 


EA 


8 


* 


* 


P 


2910-065-5780 


GASKET: SENDER 
LF191S (36024) A,B 


EA 


1 


* 


* 


P 


5315-'514-2660 


PIN, RETAINING: FUEL TANK CAP 

MS29523-1 (96906) A,B 


EA 


1 


* 


* 


M n 




CHAIN, WELOLFSS MANUFACTURE FROM: 
A,B 


EA 


1 










CHAIN, WELOLFSS, 7 IN. REQUIRED 
FSN 4010-262-1552 A,B 










x?n 




WASHER, FLAT: FUEL TANK TO FUEL TANK BRACKET SCREW 
STDMROFSMF15-101 (43999) B 


EA 


4 






p n 


S310-696-5176 


NUT, ASSEMBLED WASHER: FUEL TANK BRACKET TO RAIL 
AND FUEL TANK TO BRACKET 
B 


EA 


6 


REF 


REF 


ij-fi 


5305-269-3?10 


SCREW, CAP, HFXAGQN HEAO: FUEL TANK BRACKET TO 
RAIL, FUEL TANK TO BRACKET MTG 
B 


EA 


6 


* 


* 


x?n 




SEAL: FUEL TANK FILLER NECK TO TOP PANEL MTG 
2B7H2 (27315) A 


EA 


1 






x?o 




FILTER, FLUID PRESSURE 
MS51086-1 (96906) 8 


EA 


1 






X2n 


4S20-287-426R 


COCK, DRAIN: RADIATOR 

B 


EA 


1 






x?o 




HOSE, FUFL LINE 
LFW2245 (36024) C 


EA 


1 






x?o 




SCREW, TAPPING, THREAD FORMING 
111688 (00000) C 


EA 


5 






P 


4730-263-2733 


TFF, PIPE 
3750X2 (79470) C 


EA 


1 


if 


* 






GROUP LO-BRUSH HOLDER, BRUSHES AND COVER 










P 


-,- 


SC.RFW, MACHINE; COVER MTG 
AN515-10-3 (33044) 


EA 


1 


* 


* 


p n 


5310-576-5752 


WASHCR, LOCK: COVER MTG 


EA 


1 


* 


* 


x?n 




COVER, END; FXCITER 
M7097 (36232) 


EA 


1 






p n 


5310-339-2528 


WASHER, LOCK: CAPACITOR TO FXCITER FRAME SCREW 
A,B 


EA 


2 


REF 


REF 


X2D 


S305-98K-1170 


SCREW, MACHINE: CAPACITOR TO EXCITER FRAME SCREW 
A, 8 


EA 


2 






P 


5977-165-OP45 


RSUSH, FLFCTRICAL CONTACT (MINIMUM STOCKAGE OF 4 
IS AUTHORIZED) 

T7554 (36232) 


EA 


4 


1 


3 


P D 


,,05-989-7434 


SCREW, MACHINE: BRUSH LFAO MTG 
A,B 


EA 


2 


REF 


REF 


M 




LEAD ASSEMBLY: FXCITER CAPACITOR TO BRUSH 
MANUFACTURE FROM: 
A,B 


EA 


2 










TERMINAL, LUG, 4 EA 
FSN 5940-050-6707 A,B 











SMR 
C.OOE 



FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 



DESCRIPTION 



REF. NUMBER & MFR. CODE 



5310-761-683? 



P 



p n 



X20 



p n 



X2D 



p n 



p n 



p o 



5306-225-8494 
5977-237-1582 



5305-088-5964 



5305-988-1170 
5310-889-2528 



5910-577-1 348 



5310-761-688? 



WTRE, ELECTRICAL, 4 1/2 IN. REQUIRED FOR EACH 
LEAD ASSEMBLY 
FSN 6145-845-1361 

IUT, PLAIN, HFXAGON: CAPACITOR TO EXCITER FRAME 
.CREW 



APACITOR: WELDING GENERATOR AND FXCITER 
A48? (14655) 



GROUP 11-BRUSH HOLDERS, CAPACITORS, EXCITER 



LEAD ASSEMBLY; CAPACITOR TO GENERATOR BRUSH HOLDER 
MANUFACTURE FROM: 



TERMINAL, LUB, 4 EA 
TERMINAL, LUB, 4 EA 



WIRE, ELECTRICAL, 6 IN. REQUIRED FOR EACH LEAD 

ASSEMBLY 

FSN 6145-845-1861 

BOLT, MACHINE: CAP PLATE TO LEAD 



BRUSH, ELECTRICAL CONTACT: WELDING GENERATOR 
(MINIMUM STOCKAGE OF 8 IS AUTHORIZED) 
T344 (36?32) 

SCREW, MACHINE: PLATE TO LEAD MTG 
AN515C516-8 (88044) 

SCREW, TAPPING, THREAD FORMING: COVER MTG 
S9225-2 (362321 

COVFR, GENERATOR BRACKET: GENERATOR 
M5583 (36232) 

SCREW, MACHINE: CAPACITOR MTG, GENERATOR BRUSH 
WASHER, LOCK; CAPACITOR MTGt GENERATOR BRUSH 



CAPACITOR: WELDING GENERATOR AND EXCITER 
CA482 (14655) 

CAPACITOR, FIXFO, PAPFS OIELECTRIC: 0.01 UF, 500 
V, AC /DC 
CA47? (14655) 

NUT, PLAIN, HEXAGON: CAPACITOR MTG, GENERATOR 
BRUSH 



GROUP 12-WELDING GENERATOR 



:, IDENTIFICATION: GENERATOR 



A,B 



A,B 



A,B 



EA 



EA 



EA 



FA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



SMR 
CODE 


FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 


DESCRIPTION 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 

CODE 


N 
1 
T 
O 

M 
E 
A 
S 


QTY 
IMC 
IN 
UNIT 


15-DAY ORGANIZAT 
MAINTENANCE A 


IAI 
1-b 


IBI 
U20 


(Cl 
}\ &0 






GROUP 13-GENERATOR EXCITER 












P 


5310-595-7237 


WASHER, LOCK: CASE TO FRAME, EXCITER 
M.S35333-25 (96906) 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 


P 


5305-071-2240 


SCREW, CAP, HEXAGON HEAD: CASE TO FRAME 
MS35297-11 (96906) 


EA 


2 


* 


* 


* 






GROUP 14-TIMING AND SPEED CONTROL 












xzn 




CONTROL ASSEMBLY: SPEED CONTROL 
R57 (36232) C 


EA 


1 












GROUP 15-AIR CLEANER 












X20 




AIR CLFANER, INTAKE 
C1K994 (00736) 


EA 


I 








P n 


5310-889-2606 


NUT, PLAIN, WING: COVER TO BOWL 
A, 8 


EA 


1 


# 


* 


4 


x?o 




COVER, AIR CLEANER 

F140-SOO (00736) A,B 


EA 


1 








X20 




ELEMENT, AIR CLEANER 
F140-07 (00736) A,B 


EA 


1 








X20 




BOKL, AIR CLEANER 
P16950-B51 (00736) A,B 


EA 


1 








P 


5330-542-1186 


GASKET, AIR CLEANER 
30606 (00736) A,B 


EA 


1 








XI 




BASE, AIP CLF"NF.R 
71F (007-6) A,B 


EA 


1 








X20 




KOSF, AIR CLEANfcK 
LF1R95 (36024) 


EA 


1 








X2D 




TUBE. MANIFOLD 
T101 (36024) 


EA 


1 








X20 




CLAMP, HOSE 
OS500M32S (08484) 


EA 


4 








X20 




HOSE, AIR CLEANER: AIR CLEANER TO CARBURETOR 
LF1R96 (36024) 


EA 


I 








x?n 




BRACKET, AIR CLFAN5R 
LF1894 (36024)' 


EA 


1 








p n 


5310-616-1737 


NUT, PLAIN, HEXAGON: AIR CLEANER BRACKET 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 


P 


5310-OM-1258 


WASHER, LOCK; AIR CLEANER BRACKET MOUNTING 


EA 


5 


REF 


REF 


REF 


p n 


53C5-269-3?09 


SCRFW, CAP, HEXAGON HFAOs AIR CLEANER BRACKET MTG 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 


X2D 




STRAP, HEATER 
LE1915 (36024) 


EA 


I 








P 


531 0-559-0070 


WASHFR, LOCK: HEATER STRAP TO MANIFOLD MTG 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 


p p 


5305-9B9-7435 


SCRFW, MACHINE: HEATER STRAP TO MANIFOLD MTG 


EA 


2 


* 


* 


' 



SH 1 
COP 


FL- I.)D HAL 
STOCK 

NUMBER 


DESCRIPTION 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE N 
coot 


itvC 

3 IM 


MA N 


F UNIT 


lAl IB 
15 61 




G 


ROUP 16-MUFFLER 






y K 


r 


ASKFT. AOAPTr" E 


A 1 


s 




c 


f.PTSJMO d'i^.1) 




2 


y?n 


F 


LAMi-.F rXMAiisr: wupricf Tr|v^, tFt , u , 


A I 






F 


?2M ?l? ( 14^)1 ) 






x?n 


V 


JASH r H, LOCK: ADAPTER TC MANIFOLD MOUNTING E 


A 2 






t 


7 ( 3 ' J ? 1 "i ) 






P n 


^lO-7' ? -0 f 


vlUTt PLAIN, HFXAOHN: ADAMTCP. TO MANIFOLD MTG E 


EA 2 


REF R 


P n 




"Him EP , r XHAIJS r 


EA 1 


* 


n 




;i'\MP, Ldnp: FXMMJST MFTAL HOSF AND FLBOW MTG 


EA "i 








^f'7S {'HP'S 7) 






X.Vi 




FIHPW: PXHAIIST MUFTLFK 


EA t 








LM6P-180Q (3ftO?4) 






x?n 




^nSF., MFTAl: EXHAUST 


EA 1 








IM6P-1BLO < 360741 A ' B 






x?n 




TURF, FXMA.UST 


EA 1 




p n 


s,n^-nn- ? 76R 


SCWF-Wt MAC.HINF: CLAMP MTG 


EA 1 


* 


X ? n 




CLAMP; FXHAUST TURF MTG 

LMfvp-i H?O ( ViO?<+ ) 






p n 


OOS-^-^O 


SCRr^, MM'.HINT: RAIN CAP CLAMPING 

i. 


EA 1 


* 


x?n 




CAP ASSlf M HLY, PROTECT ti'JN 


FA 1 








LM6?-1H'1 (^^^24) 






p n 


<M*- ? *fl-lVU 


PIN, C fiTTFR: RAIN CAP 


EA 1 


* 


x?ri 




NUT, PLAIN, HEXAGON: "AIN CAP AND FXHAUST TUBF 


EA 3 








CLA^P MTG 










GROUP 17-CARRURETOR AND FUEL PUMP 






p n 


47 ^ 1 - S ? ^ - 7 S ] n 


H . <,w, PIP It) .JnE: STRAINFR iU LI & 


EA 2 


* 








EA 1 


* 


p i 


? ., 1 0-358-':1'i7 


PI]WP, f-IIFl 












EA 1 




xin 




GASKFT: Fil^L PUMP MIT, 










lf>FV?0 1 ( I'tHSI) 






p n 


/7iO-? f lR-9 QC >"i 


AUAPT^, STRAIGHT. PIPF TO TUBtl FUEL PUMP ^ 


EA 1 


* 


X? 1 




Ll-lf, FlJ c l. p U'"': t ; UFL PUMP TO CARBURETOR, 5/16 


EA 1 








IN. HO, l"-'J/fl IN. Li" B 










I f- I q '1 ^ ( T h U ? 4 ) 












EA 2 




x?n 




STUll; CA D ^Ut-'LTOK W TG 










( p jq j i \ ( ^(SO ^A 1 












EA 




xm 




GASKFT: CAPKUKFTHR MTG 










S4T ?03 ( l't.^1 ) 










^ UR( . TntJ MTG 


EA 


REF 



Ill' 

SMR 
CODE 


12) 

FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 


DESCRIPTION 

USAElLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE N 

CODE 


141 

U 
N 

T 

O 
F 

E 
S 


isi 

OTV 
INC 

UNIT 


15-DAY ORGANIZATIONAL 
MAINTENANCE ALW 


1 LLU'. 
T H A T 1 0\ 


[Al 
1 !) 


G Ai 


ICl 
1\ 50 


IUI 


IAI 
1 Ki 
NO 


IB] 
ITEM 
NO 


p n 


5310-176-8162 


NUT, PLAIN, HEXAGON: CARBURETOR. MTG 


EA 


2 


41 


* 


V 


# 


18 


S 






AN335-6 (HR044) 


















P 


2910-951-8P31 


C<VPBIJRFTO'<, FLOAT 


EA 


1 





* 


1 


2 


18 


10- 






0-1P368 17996") 


















P n 


5306-576-0537 


HOLT, MACHlNF: FUEL PUMP ATTACHING 
B 


EA 


2 





* 


* 


* 


18 


li 


X20 




WASHER, LOCK: FUFL PUMP MTG 


EA 


2 










1H 


12 






13XXJ02 (14351) A,B 


















P P 


?910-4J2-9293 


BASKET SFT: CftH.rtURF.TOR 


EA 


1 





* 


1 


2 










C1R1-74 (79960) A,B 






















1 EA, GA.SKFT: CAKBORFTOk BOWL 














1R 


13 






C14P-21 (79960) A,B 






















FSN 5330-360-7638 






















FA, WASHER, NONMETALLIC (11 






















T56-1? (799601 A,B 






















FSN 5330-362-2436 






















FA, WASHCN, NONMFTALLIC (1) 






















T56-4 (79P60) A, 8 






















FSN 5330-591-9923 






















EA, WASHER, NONMETALLIC 111 






















T56-48 ( 79960) A.B 






















EA, W4SHFK, NflNMETALLIC (1) 






















T56-?4 (TgOfiOt A.B 






















EA, WASHCR, NONMETALL1C 13) 






















TT16-23 (799601 A,B 






















FSH 5330-176-4123 


















P 


5310-880-7744 


NUT, PLAI'N, HFXAGDN 


EA 


2 





* 


* 


* 










C 


















X?n 




NUT, PLAIM, HEXAGON: FUFL PUMP MTG 


EA 


2 


















1539837 (70040) A 


















p n 


5110-407-9566 


WASHER, LOCK 


EA 


2 


# 


* 





* 










C 


















p n 


5333-201-S972 


RASKFT 


EA 


1 


$ 


* 


1 


2 










Cl'.l-',-! (79960) C 


















X70 




WASHFR, N'INMFT ALL 1C : HCAO 


CA 


1 


















T5h-3 (79^60) B 






















GROUP 18-OIL FILTER 


















P 


53(16-396-0855 


BOLT, SHO:ILOFK; nil FILTER COVER 


EA 


1 


, 


* 


. 


, 


19 


1 






1580 (73370) B 


















p n 


5305-710-4195 


SCNEW, CAP, HEXAGON HELAO: OIL FILTFR COVER 


EA 


1 


* 


* 


f, 


* 


19 


1 






MS35?9C!-90 (96906) A,C 


















X2P 




WASHFR, FLAT: nu PILTFK COVER BOLT 


EA 


1 










1<* 


2 






MS15795-517 O6906) A,C 


















P 


5310-262-3001 


V1ASHFR, FLAT: H1L FILTFR COVEK HOLT 


EA 


1 


* 


* 


t 


* 


19 


2 






11581 ( 73370) B 






















cnvFn, OIL FK.TFR 


EA 


L 










19 


3 






11559 (73370) 





















2940-679-3595 


GASKFT ; CQVFR TO CASE 


EA 


1 


t, 


15 


30 


63 


19 


4 






11582 (73370) A,C 






















SPRING, HFLICAL, COMPRESSION: QIL FILTER CQVFR 


EA 


1 










19 


5 






11583 (73370) 



















r .6u 


STOCK 


UtilKIPTION 


T 


INC 


MAINTENANCE ALW 


TRATIOM 




NUMBER 


















REF. NUMBER & MFR CODE JSABL 




UM 


IAI 


IBI 


ICt 


ID| 


IA 


IBI 






ON 


















p n 


? 9,o-, M-no,, 


coot 






1-5 


620 

15 


21 50 


51 100 


MG 

NO 


ITEM 
NO 

6 


FTLTER FLFMFNT, FLUID, PRESSURE 

C?IP (733701 


EA 


1 


30 


63 


19 


on 




r II.TEP , RHOY FLIIIO 






















5310 (733701 


EA 


1 










19 


7 


p n 


4730-231-563? 


; mis TUBF: ' NLET ANn OUTLET FILTER HOSE 


EA 


2 


* 


* 


* 


* 


19 


a 


>' n 




'.'L N cT A ro E>1RLV ! "- F|LTER T n CRANKCASF, FILTER 
INLET TO SLOCK TEE MANUFACTURE FROM: 


EA 


1 


















B 






















ADAPTER, STRAIGHT, TUBF TO HOSE, 1 EA 






















FSN 4730-362-6656 
B 














19 


9 






HDSF WMME1-ALLIC, 10 IN. REQUIRED 






















FSN 4720-?fl<7-52l 3 














19 


10 






B 






















ADAPTER, STRAIGHT, TUBE TO HOSE, I FA 
FSN 4730-202-')3Rl 

D 














19 


11 


t n 




HOSF ASSEMHLY, NOMMF. T ALL I C: OIL FILTER OUTLET TO 
liLMCK MANUFACTURE FROM ""'LCI lu 


EA 


1 


















B 






















HOSE, NQNMFTALLIC, Q IN. REQUIRED 






















FSN 4720-2B9-52! 3 














19 


12 






ADAPTER, STRAIGHT, TUBE TO HOSE, 1 FA 






















FSN 4730-362-6656 ' 






















AfJAPTFP, STRAIGHT, P[PF TO HOSE, 1 EA 


















P 


^-7*1-724, 


SCRFW, MACHINE: FILTER STRAP 


EA 


2 


* 


* 


* 


* 


19 


13 


P (i 


,^-407-^ 


WASHED, LOCK: FILTER STRAP MTG 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 


REF 


19 


14 


p o 


,3,0-407-9^ 


ASHFH, LOCK: OIL FILTER STRAP 
S3533R-45 (96906) g 


A 


2 


REF 


REF 


REF 


REF 


19 


14 


x?n 




TAI>, BRACKET, OIL FILTER: 
0?1>3 (73370) 


A 


2 










19 


15 


" n 


310-fl RO -77V, 


UT, PLAIN, HEXAGON: OIL FILTER TO BRACKET STUD 
TG 


A 


4 


REF 


REF 


REF 


REF 


19 


16 






S35690-5l1? (96906) B 


















P n 


310-167-07?! 


ASHFR, LICK: FILTI-R STRAP MTG 


A 


^ 


REF 


REF 


REF 


REF 


19 


17 






S153J3-4I (Q/,906) 


















p n 


31O-OR1-471 o 


ASHER, FLAT: FILTFR STRAP MTG 


A 


4 


REF 


REF 


REF 


REF 


19 


18 






S1579S-P12 (96906) 


















P M 


310-ic, ,,_,,,,,,_, 


IIT, PLAIN, SOMARF; nil FILTER STRAP 


A 


2 


* 


* 


* 


* 


19 


19 






?3H4 (7337P) A,C 


















x?r 




KACKET, FILTFH ASSFMHLY 


A 


1 










19 


20 


x?r 




HSF ASSFMBLY, RUBdER: OIL FILTER TO BLOCK 


A 


1 


















C0)6-10 (143^1) A,C 


















P P 


73f>-6^q-c,q RH 


OSI- ASSEMHLY, RUBDFR: OIL FILTER 


A 


1 


* 


* 


* 


1 










H016-R (l',3Sl) 





















l^Q^ fJ^^f^^^ 


CRFW, MACHINE: FILTER STRAP MTG 


A 


2 


, 


* 


* 













N51 5-51 6-40 (8fl044) 


















p n 


"^ j O 1RO 77'*t 


UT, PLAIN, HEXAGON: OIL FILTER TO BRACKET STUD 


A 


i, 


REF 


REF 


REF 


REF 










S35A90-50? (96906) A,C 


















x?o 




ILTFR, FLIIIO, PRESSURE 


A 


1 


















21P (73370) A,C 


















X2^ 




ILTFR, LIQUID PRESSURE 


A 


1 


















21P? (73370) B 



















25 



conr 


STOLK 


UbAHLt 
ON 


M 
E 












>,., 


ITEM 




NUMBS 


REF. NUMBER & MFR. CODE CQQt 


* 




1-5 


G20 


2,b" 


t>i ID:J 


*'" 


NO 




" " 




EA 


1 














x?n 




COVER , , 






















5241 (733701 ' 
























EA 


2 


* 


* 


* 


* 






P n 


^ ^f) (J_ 05^""^^^^ 


SCPFW, MACHINE 






















AS'515C'i-4 (l)SO'i') 


















P n 


S 31 n- 45-4007 


WASHFR, LOCK 


EA 


2 


* 


* 


* 













AN935-6 (SS044) 


















p n 


S1IO 4n 7 -05^,6 


WASHFR, LICK! CADMIUM CHRDMATE, 0.3R2 IN. ID, 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 


REF 










0.6?fl IN. 00, 0.094 IN. THK 
























EA 


1 


# 


* 


* 









p n 




?904C2 l 'l T l9^45''| F5S " C 


















p n 


-< 


TBANSMIT VF.K, PRESSURE: OIL 


EA 


1 


# 


* 


* 


* 










GROUP 19-MANIFOLDS 


















x?n 




MANIFOID, EXHAUST 


EA 


1 










20 


1 






F2LRE502 (143511 


















XI" 




GASKCT: MANIFOLD MTG 


EA 


1 




SEE 


KIT 


FSN 


20 


2 






F60QE3r>f, ( 14351 1 








2805 


-679 


-5780 


2 


3 


p n 


5310-194-9407 


WASHFR, FLAT: EXHAUST "ANIFDLD TO INTAKE MANIFOLD 
MTG 


E A 
















P 


^ln-3^-8"?7 


NI|T, PLAIN, HEXAGON : EXHAUST MANIFOLD MTG 


EA 


15 





* 


* 


# 


20 


4 






XVS27S (14351) 


















o n 


5-SP7-3H4-R477 


ST<)0, PLAIN: MIJFFLFR ADAPTFR TO MANIFOLD MTG 


EA 


2 


# 


* 


* 


* 


20 


5 






X19004C ( 14351 ) A.B 


















P T 


5,10-7(19-0094 


WASHER, FLAT: FXHAUST AND INTAKE MANIFOLD MTG 


EA 





# 


* 


* 


* 


20 


6 






X1375 1 14351 ) A,B 


















x^n 




MANIFOLD, INTAKE 


EA 


1 










20 


7 






F600F50', (14351) 


















x?o 




PLUG. PIPE : INTAKE MANIFOLD 


EA 


1 










20 


e 






Xl"0 (14351) A,C 


















x?n 




PLUG, PIPES INTAKE MANIFOLD 


EA 


I 










20 


B 






XKIO (14351) B 


















P 


', 730-204-1993 


HUSHING, PfPF 


EA 


1 


REF 


REF 


REF 


REF 


20 


9 






3?26X? 179470) B.C 


















n n 


73 n -27R-01<!7 


FLR'TWi PIPE TO TUBE: DIAPHRAGM VACUUM LINE 


EA 


1 


REF 


REF 


REF 


REF 


20 


10 






fi9x3 (79470) A.B 


















x?n 




BFARINT,, SLECVE: MANIFOLD HEAT CONTROL 


EA 


2 










20 


11 






Fftonr.jon (14351) 


















p n 


^311-516-1 330 


NUT, PLAIN. HEXAGfIN: MANIFOLD, HEAT CONTROL MTG 


EA 


1 


# 


, 


* 


# 


20 


12 






X l^noC I 14351 ) 


















P n 


5310-2?1-3?U 


WASHER, FLAT: MANIFOLD HFAT CONTROL WEIGHT MTG 


EA 


1 


# 


t 


* 





20 


13 






X?02A I 14351 ) 


















P 


* 30 7- 3*4-4942 


STIin. PLAIN: MANIFOLD HEAT CONTROL MTG 


EA 


1 


* 


t 


* 


* 


20 


14 






X19871 (14351) 


















x?n 




WEIGHT, HEAT CONTROL VALVE: EXHAUST MANIFOLD 


EA 


1 










20 


15 






F600E237 ( 14351 ) g 


















X2n 




VALVF, EXHAUST, MANIFOLD HEAT CONTROL 


EA 


1 










20 


1 ft 






F60CE201 (14351) 


















xm 




GASKET; EXHAUST TU INTAKE MANIFOLD (CAN BE 
MANUFACTURED FROM ASBESTOS SHEFT, STOCK NO. 
5330-233-5040) 


EA 


1 




SEE 
2805 


KIT 
-679 


FSN 
-5/RO 


2C 


17 






F600F21? (14351) 



















n i 
swn 

CODE 


12] 

FEDERAL 
STOCK 
IMUMBen 


131 

DESCRIPTION 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE w 

COOL 


> 

r 
o 

^ 

s 


[51 

T Y 
IMC 

N 


ICJ 

15-DAY ORGANIZATIONAL 
MAINTENANCE ALW 


ILLUS 
TRAT ON 


[Al 
1-b 


<m 

-20 


CCI 
1-50 


101 
51.100 


[Al 
FIG 
NO 


UJI 

TEM 
\0. 




















> Q 


1 8 


p n 


307-6P.O-6 1 ?B 


TUO , PLAIN: FXHAUST MANIFOLD TO INTAKE MANIFOLD 
4275 (14351) 


: A 
















x?n 




HAFT, HFAT CONTROL 


A 


1 










20 


19 






600E23H (14351) 


















x?o 




FY, MANIFOLD COUNTERWEIGHT 


A 


1 


















610E7 1 1 ( 14351 I C 


















P 


K 305-794-9180 


CRFW, MACHINE 


A 


1 


* 


* 


* 


* 










3019 (14351) C 


















r> n 


53tO-49;>-66r>r> 


ASHER, FLAT: EXHAUST AND INTAKE MANIFOLD HTG 


A 


1 


* 


* 


* 


* 










SPECIAL) 






















600E21R (14351) A 


















p n 


5310-ORC-6nn4 


ASHER, FLAT: EXHAUST AND INTAKE MANIFOLD MTG 


A 


2 


* 


* 


* 


* 


| i 






14141 (14351) A 
















I 






ROUP 20-GOVERNOR, CONTROLS AND ENGINE SPEED 


















X2G 




OML, jntMTs GaVERNOR LEVFR AND CARBURETOR 


A 


2 










21 


1 






AN276-f> (88044) 


















p n 


53in-76.n-03i<' 


NUT, PLAIN, HEXAGON: GOVERNOR ROD 


A 


2 


* 


* 


* 


* 


21 


2 






MS35f,<30-422 (9610&) 


















x?o 




Ron, C.OVERMOR 


EA 


I 










21 


3 






X56 c 12-l'i-l-2 I14351) 


















p n 


5311-550-1 130 


WASHEI't LOCK; BALL JOINT TO GOVERNOR AND 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 


REF 


21 


4 






CARBURETOR 






















MS35333-40 (96906) 


















X10 




GASKET: GOVERNOR FLANGF 
F4nr)S?02 114351) 


EA 


1 




SEE 
2805 


KIT 
679 


FSN 
5780 


21 


5 


xin 




r.ASK.fT: GDVERMOK flDLT 


EA 


1 




SEE 


KIT 


FSN 


21 


6 






X31R (14351) 








2805 


679 


5780 






P 


5306-680-6323 


BOLT, MACHIMF: GOVERNOR MTG 


EA 


L 


* 


* 


* 


* 


21 


7 






X331 1 ( 14351 t 


















x?n 




COVFR, ACCESS: GOVERNOR MTG 


EA 


1 










21 


8 






F400fiS2ni (14351) 


















f* n 




HOLT ASSEMRLEH WASHtK: GOVERNOR MTG 


EA 


1 


















A,R 


















P 


*_T15-;>69-3?12 


SCRFW, CAP, MACHINF THREAR: GOVERNOR MTG 


EA 


1 


* 


* 


* 


* 


21 


<J 






A,B 


















p n 


5310-261-7340 


WASHER t LOCK: GOVERNOR MTG 


EA 


L 


# 


* 


* 


* 


21 


10 






A,B 


















M 




GASKET: GOVERNOR MTG MANUFACTURE FROM ; 


EA 


t 










21 


11 






PAPER, GASKFT, 4 IN. RY 4 IN. RFOUIREO 






















FSN 5330-233-5345 


















P OR 


2<>90-<594- c !3on 


GOVERNOR, GASOLINE ENGINE 


FA 


L 


* 


4= 


* 


* 


21 


12 






GD303C4612 (74465) 


















X?d 




SCREW, SPFFD ADJUSTING 


EA 


1 










22 


16 






0114-132 (744651 



















CODE 


STOCK 
NUMBER 


USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE N 
coot 


F 
M 

A 
S 


UNIT 


IA] 
1 G 


in 

Ei 20 


(Cl 
21 SO 


IUI 
ftl 10CJ 


(Al 

rid 

NO 


IBI 
ITEM 
NO 






GROUP 21-ENGINE SPEED IDLER AND LINES 


















X?0 




RODi IDLER 


EA 


1 










23 


1 






10150 <360?4) A,B 


















P 


3431-994-93B4 


SPRING. CONTROL ROD 


EA 


1 


REF 


REF 


REF 


REF 


23 


2 






9?B4 (36024> A, 8 


















x?o 




iMNt Ron TO CARBURETOR 


EA 


1 










23 


3 






3751-2 (360241 A,B 


















X20 




CLIP, P!N RETAINING 


EA 


1 










23 


4 






9744 13602'.) A,B 


















P 


5110-5SO-1130 


WASHFR, LOCK: SOLENOID CASE 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 


REF 


23 


5 






1535333-40 (96906) 


















P 


S305-068-0')0n 


SCREW, CAPi HEXAGON HFAO: SOLENOID 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 


REF 


23 


6 






MS35291-3 (96906) A,B 


















M n 




LINE ASSEMBLY: IDLER CONTROL TO MANIFOLD 


EA 


1 


















MANUFACTURE FROM 






















A,B 






















INVERTED NUT. TUBE COUPLING: DIAPHRAGM VACUUM 














23 


7 






LINE, I EA 






















105X2 (79470) A,b 






















FSN 4730-013-7395 






















TURF, COPPER, 4 FT. REQUIRED 














23 


a 






A.B 






















NUT. TUBE COUPLING: DIAPHRAGM VACUUM LINE, 1 














23 


9 






EA 






















61X3 ( 79470) A,B 






















FSN 4730-043-3750 






















SLFEVE, COMPRESSION, 1 EA 














?3 


1C 






60X3 (794701 A,B 






















FSN 4730-701-7737 


















X20 




CONTROL ASSEMBLY 


EA 


1 










23 


11 






R57 (36232! A,B 


















X2C1 




LEVER, Rnd CONTROL 


EA 


I 










24 


1 






S193B (36232) A,B 


















XI 




SCREW, TAPPING, THREADED: CHAIN MTG 


EA 


1 










24 


I 






AN510-8-6 (R8044I 


















XI 




CHAIN, CONTROL LEVER 


EA 


I 










24 


3 






Tini22 (36024) A,B 


















XI 




PIN, COTTER: CHAIN 


EA 


1 










24 


L, 






UOTSO-l (360241 A,B 


















X?0 




COCK, DRAIN 


EA 


1 










24 


9 






S10725-2 (36232) A,B 


















X7P 




SFAT, VALVE 


EA 


I 










24 


23 






Tinm (36232) A,B 






















GROUP 22-GENERATOR, BATTERY CHARGING 


















P 1H 


?a?o-?9l-?9^9 


r,E\'El>.ATnR, ENGINE &CCESSORY (INCLUDES COMPONENTS 


EA 


I 


* 


% 


* 


* 






j 




OF REPAIR KIT, STOCK NO. 2920-536-54131 






















H05993 (16764) 


















XI 




SHOE 


EA 


2 










25 


1 






1903427 ( 16764) 


















VI 




INSULATION, TAPF, ELECTRICAL: FIELD 


EA 


1 










25 


2 






192S!135 I 167641 



















2ft 



SMH 
CODE 


12) 

FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 


131 

DESCRIPTION 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 

CODE 


(.11 

Lf 

T 

F 
M 
E 
A 
S 


(5) 


i 


!7 


j 

JS- 
ION 


INC 
IN 
UNIT 




Ali\ -l v 
[, .'.. 


>NCE ALW 


TRA 


'At 
15 


C) 
21 50 


(Dl 

51 10U 


IA) 

FIG 

NO 


IB) 
ITEM 
NO. 


XI 




MINTING, GENERATOR FIELD 


EA 


1 










25 


3 






19261B7 ( 16764) 


















XI 




ADAPTER, RECEPTACLE ELHOW 


EA 


L 










25 


4 






192791? (16764) 


















XI 




ELBOWt ELECTRICAL CONDUIT 


EA 


1 










25 


5 






1922994 ( 16764) 


















A P 




SCREW, ASSEMBLED WASHER: BRUSH AND FIELD COIL 


EA 


3 


















GROUND LEAD MTG 


















XI 


5310-045-299 


WASHER, LOCK 


EA 


I 










25 


!> 


XI 


5305-62?-9477 


SCREW, MACHINE 


EA 


1 










25 


7 


XI 




CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 


EA 


1 










25 


8 






1924861 ( 16764) A,C 


















A a 




SCREW, ASSEMBLED WASHER! RECEPTACLE MTG 


EA 


4 














XI 




WASHER, LOCK 


EA 


4 










25 


9 






MS35338-41 (969061 


















XI 




SCREW, MACHINE 


EA 


4 










25 


10 






MS35265-28 (96906) 


















XI 




BOLT, EXTERNALLY RELIEVED BODY: THRU 


EA 


2 










25 


11 






1914755 ( 16764) A,C 


















XI 




NUT. PLAIN, HEXAGON: COVER BAND 


EA 


1 










25 


12 






34816 (16764) A,C 


















XI 




SCREW, MACHINE: COVER BAND 


EA 


1 










25 


13 






453479 (16764) A.C 


















XI 




ARMATURE, GENERATOR 


EA 


1 










25 


14 






19261H6 (16764) A.C 


















P 


5710-917-6221 


WASHER, LOCK! GENERATOR MTG BRACKET TO BLOCK, 


EA 


5 


REF 


REF 


REF 


REF 


25 


15 






STRAP TO PUMP AND GENERATOR 


















P n 


5310-732-0558 


NUT, PLAIN, HEXAGON: GFNEKATOR MTG, BRACKET TO 


EA 


3 


REF 


REF 


REF 


REF 


25 


16 






BLOCK 






















A,B 


















P 


5310-880-R189 


MJT , PLAIN, HEXAGON : GENERATOR TO MTG BRACKET 


EA 


2 


* 


* 


* 


* 


25 


1 7 






A,B 


















P 


5310-9P5-5454 


WASHFR, LOCH: GENERATOR TO MTG BRACKET 


EA 


2 


* 


* 


* 


# 


25 


IB 






A,B 


















P n 


5305-050-1076 


SC'<FW. CAP, HFXAGON HEAD: GENERATOR TO MTG 


EA 


2 


* 


* 


* 


* 


25 


19 






BRACKET, 7/16-14 THD SIZE, 1-1/2 IN. LG 






















A,R 


















p fi 


5305-269-321 1 


SCXEw. CAP, HEXAGON HEAD: ADJUSTING STRAP TO 


EA 


2 


* 


# 


* 


* 


25 


20 






PUMP AND GENERATOR 






















A, 8 


















p n 


5^ 10-5R4-7762 


rt/lSHER. FLAT: AJUSTING STRAP TO GENERATOR 


EA 


1 


* 


# 


# 


# 


2b 


21 






A.B 


















X70 




STRAP, AQJUSTINC-: BELT TENSION 


EA 


L 










25 


22 






F162M?SO (141511 A,B 


















y\ 




PLATE. HEARING, DETAINING 


EA 


I 










25 


2 3 






19?5415 ( 16764) 8 


















XI 




WASHFR, FLAT 


EA 


1 










25 


24 






192541 6 ( 167<S4I 


















x?o 




FAN, ELECTRICAL ROTATING EQUIPMENT: GENERATOR 


EA 


1 










25 


25 






PULLFV 






















F21 SM314 ( 14151 1 A,B 



















29 





NUMBER 


REF. NUMBER & MFR. CODE ON 

CODE 


E 
S 




15 


6-20 


21.50 


fil-100 


FIG 
NO 


ITEM 
NO. 


xzn 




RAFFLE, GENERATOR PULLEY! FAN 


EA 


1 










25 


26 






F218M315 (14.351) A.B 


















x?n 




PULLEY, GENERATOR DRIVE 


EA 


L 










25 


27 






M330M344 ( 1*351) A f B 


















XI 




WASHER, FLAT: SHAFT DRIVE END 


EA 


1 










25 


28 






1918043 (16764) 


















XI 




NUT, SLOTTEDt HEXAGON: SHAFT, DRIVE END 


EA 


1 










25 


29 






274938 (16764) 


















XI 




REARING, HALL, ANNULAR: COMMUTATOR END 


EA 


1 










25 


30 






1150529 (16764) 


















XI 


5305-889-3002 


SCREW, MACHINE 


EA 


3 










25 


31 


XI 


5310-045-3299 


WASHER. LOCK 


EA 


3 










25 


32 


XI 




TERMINAL, LUG 


EA 


1 










25 


33 






196r>fl01 ( 16764) 


















XI 




SCREW, MACHIN& LEAD TO RECEPTACLE MTG 


EA 


I 










25 


34 






MS35223-2& (96906) A, 8 


















XI 




TERMINAL, LUG: RECEPTACLE 


EA 


1 










25 


35 






200362 (167641 


















XI 




WASHER, LOCK: THRU BOLT 


EA 


2 










25 


36 






453301 (16764) 


















XI 




END fiFLL, ELECTRICAL 


EA 


1 










25 


37 






1941604 (167641 


















XI 




WASHER., FLAT: SPRING MTG 


6A 


2 










25 


38 






1914741 ( 16764-) 


















XI 




SPRING, HELICAL, TORSION 


EA 


2 










25 


39 






190S219 (167&4I 


















XI 




ARM, ELECTRICAL BRUSH 


EA 


2 










25 


40 






1104514 ( 16764) 


















XI 




BRUSH, ELECTRICAL CONTACT 


EA 


2 










25 


41 






1906935 (16764) 


















XI 




PIN, STRAIGHT, HEADLESS: FRAME 


EA 


2 










25 


42 






B09062 (1A764) 


















XI 




COVER ACCESS 


EA 


1 










25 


43 






1924B7B < 16764! 


















XI 




KEY, WOODRUFF, PULLEY 


EA 


1 










25 


44 






124545 ( 16764) 


















x?n 




rtRACKFT, GENERATOR MOUNTING 


EA 


1 










25 


45 






P162M343 (143511 A,B 


















A o 




SCRFW, ASSEMBLED WASHES: PLATE AND COLLECTOR 


FA 


3 


















MTG 


















XI 




SCREW, MACHIME 


EA 


3 










25 


46 






MS3->2?<.-61 (96906) 


















XI 




WASHFR, LOCK 


A 


3 










25 


47 






MS3'3335-T2 (969161 


















XI 




CONTACT SFT 


EA 


1 










25 


48 






1925413 ( l'>764) 


















XI 




PLATF, ELECTRICAL SHIELD 


EA 


I 










25 


49 






192072 (167ft^) A,B 


















XI 




BEARING, BALL, ANNULAR: DRIVE END 


EA 


I 










25 


50 






904793 (167641 A 


















XI 




SCREW, MACHINE: POLE SHDF MTG 


EA 


2 










25 


51 






1914750 ( 16764) 



















t 



CODfc 


STOCK 
NUMBER 


UKAOLE 

REF NUMBER & MFR. CODE ON 

CODE 


F 
M 


WIT 






1-5 


IBI 
G 21) 


(Cl 

21 50 


SI 100 


CAI 
FIG 
NO 


IB) 
TEM 
NO. 


XI 




dASHF" , THRUST; DC 


A 


1 










25 


52 






MSI 3111-1 (96906) A 


















XI 




INSULATION, SHFFT; HRUSH LEAD 


EA 


1 










25 


53 






1931640 ( 16764) 


















XI 




FND BFl L, LLfCTR ICAL 


EA 


1 


















I 9?',77 ( 16764) A,C 


















D T 


53"5-044-'-610 


SC*6W, ASSEMBLED WASHER 


EA 


3 


* 


* 


# 


* 










455341 (16764) C 





















S 3r, S - ?76 - 7? 26 


SCREW, MACHINE: ELRr-w TO FRAME 


EA 


^ 


* 


* 


* 


* 










455L54 ( 16764) 


















XI 




PIN, STRAIGHT, HFADI.ESS 


EA 


1 


















H09067 ( 16764) C 


















XI 




SCPFW, MACHINE 


EA 


I 


















543461 (167641 C 


















VI 




BEARING, BALL, ANNULAR 


EA 


1 


















954753 (16764) C 


















" n 


P971-536-541 3 


RFPAI r < KIT, GENERATOR 


EA 


1 


* 


1 


2 


3 










1939L92 ( 167641 






















? FA, SPUING, HFLICAL, TORSION 






















1905? 19 ( 167641 






















FSM 536Q-358-7778 






















? LA, BRUSH, ELECTKICAl CONTACT 






















19P6935 ( 16764) 






















FSM 5977-39l-,40 






















1 FA, CONTACT SFT 






















19J541 3 I 16764) 






















FSM 29P.O-900-96EU 






















i FA, PLATF, ELECTRICAL SHIELD 






















1021-72B ( 16764) A,B 






















? FA, SCRFW, MACHINE: POLE SHdE 1TG 






















1914750 I 16764) 






















FSM 5305- 514- R',36 






















FA, HPIJSH, ELECTRICAL (11 






















1906941 I 16764) A,B 






















1 FA, CAPACITTR, FIXED, PAPFR OlFLECTRICAL 






















1 9?nyn2 ( 161641 A,B 






















? FA, INSULATOR, BUSHING 






















1815090 ( 16764) A, B 






















1 FA, WASHCR, FLAT 






















1914P13 ( 16764) A,B 






















FSM 5310-4?4-3750 






















1 FA, SPACTR RING 






















191 6377 ( 167641 A,B 






















? KA, SPRING, HELICAL, TnSI(lN 






















191 324 I 16764 ) A,B 






















FSN ?920-?49-82H3 



















31 





Ni' lr,-n 


USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ow 

CODE 


M 

t* 
S 




IAI 


IH) 
li'JIl 


ICl 
?l GO 


01 H)0 


A 
Fid 
I\JO 


IB) 
ITEM 
NO. 


P r 




GROUP 23-REGULATOR, GENERATOR VOLTAGE 
SCH EW CAP HFXAGDN HFAO* RFGULATOR MTP 


r A 












*> A 




f> 




A,B 

REGULATOR, ENGINE GENERATOR 
MS13R05 (96906) 


t A 

EA 


1 


* 


* 


* 


1 


. 

26 


1 

2 


X2(l 




CAt(Le, SHIELDED: GENERATOR TO REGULATOR 


EA 


1 










26 


3 




53 1 0*~ 8 80 7746 


LFW?2'53 (360241 


















P 


5310-RR9-2527 


NUT PLAIN* HEXAGON j REGULATOR MT G 
A.B 

WASHER, LOCK: REGULATOR ^TG 


E A 
EA 


8 


* 








26 
26 


4 
5 


P 


53062258497 


A,B 
SCREW CAPi HF X AGON H F A 


r 
















P 


5310-880-7744 


c 
NUT. PLAIN. HEXAGON 


b A 
EA 


4 


REF 


REF 


REF 


REF 






P 


5310- 51 4-6674 


c 

WASHER, L OC K 


C A 




















C 
GROUP 24-STARTER, ENGINE AND RELAY 


C A 
















P a 


5310-637-9541 


WASHER, LI)CK: STARTER MTG 


EA 


3 


REF 


REF 


REF 


REF 


27 


2 


P 


5315-269-3217 


SCREW, CAP, HEXAGON HEAD: STARTER MTG 


EA 


3 


# 


* 


* 


* 


27 


3 


X20 




BRUSH, ELECTRICAL CONTACT 


FA 


4 










27 








82ft44 c l ( 16764) 


















p n 


2920-500-7366 


RELAY, SOLENOID, FNG1NE STARTER, ELECTRICAL 


EA 


1 


* 


, 


# 


1 


27 


5 






111B152 (16764) 


















XI 




PLUNGER, SOLFNOIO 


EA 


1 










27 


6 






19170T3 ( 16764) 


















XI 




PUSH ROD ASSEMRLV 


EA 


1 


















1917119 ( 16764) C 


















XI 




NUT, PLAIN, HEXAGON 


EA 


2 


















1904419 (16764) C 


















XI 




COVFK 


EA 


1 


















1917125 (16764) C 


















XI 




SCREW, SOLENOID SWITCH CONTROL 


EA 


1 


















1917126 ( 16T641 C 


















XI 




SCREW 


EA 


2 


















1917123 ( 16764) C 


















XI 




WASHFR, LOCK 


EA 


2 


















4537M (16764) C 


















XI 




WASHFR, LOCK 


EA 


2 


















453297 < 16764) 


















XI 




WASHFR, FLAT 


EA 


2 


















1917114 (16764) C 


















XI 




WASHFR, NONMETALLIC: INSULATING 


EA 


2 


















1917113 ( 16764) C 


















XI 




STUD 


EA 


2 


















191711? (16764) 


















XI 




NUT, PLAIN, HEXAGON 


EA 


2 


















134569 116764) C 



















32 



CODE 


STOCK 
NUMHEH 


USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 
coot 


F 
E 
S 


uMn 


IAI 
15 


(Bl 
630 


[Ct 
21 50 


[01 
51 1<XJ 


IAI 

FIG 

NO 


{81 
ITEM 
NO. 


XI 




INSULATOR 


EA 


2 


















1117111 (167641 C 


















XI 




STUD 


EA 


1 


















1950435 ( 1676*) C 


















XI 




NUT. PLAIN, HEXAGON 


EA 


2 


















453^34 (16764) C 


















XI 




WASHER. LOCK 


EA 


2 


















1915334 (16764) 


















XI 




WASHFH, COVER 


EA 


I 


















1Q14476 ( 16764) C 


















XI 




WASHER, INSULATING 


EA 


2 















XI 



XI 



t 



XI 



XI 



XI 



XI 



XI 



7070-045- U Oh 



1917117 (167641 

CLIP 

1917116 (167641 

TERMINAL BRACKET ASSEMBLY 
19171Q9 (167641 

CUP. SPRING 
1017127 (16764) 

SPRING, HFLICAL, COMPRESSION 
191447(1 (16764) 

WASHFR. RECFSSEO 
1011043 (16764) 

WASHER, INSULATING 
1917121 I 16764) 

RUSHING 

191 5667 ( 16764) 

SPRING, HFLICAL, COMPRESSION 
19171? 1 ! ( 167641 

WASHFR, FLAT 
1013044 (16764) 

WASHER, SPECIAL 
10171?? ( 16764) 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



I1ISK 



CUSH KID 
I 167641 



COIL AND CASE ASSEMBLY 
19170R7 ( 16764) 

STARTFR, ENGINE ELECTRICAL (INCLUDES COMPONENTS 
(IT RFPAt" KIT, STOCK NO. 2920-536-5422) 
I 16764) 



BEARING, SLEEVE: DRIVF HOUSING 
B?6462 ( 167641 

NUT, PLAIN, HEXAGON: SHAFT LEVER AND TERMINAL 

STUD 

1004410 ( 167641 

WASHFR. LOCK SHIFT LFVFR AND TERMINAL STUD 



WICK US I VF END 
(102691 (16764) 

CUP. OIL, LUBRICATING 
1914958 (16764) 

HOUSING, DRIVE 
1946P61 (16764) 



PIN, STRAIGHT, HEAI1LESS! 
IQ14R43 ( 16764) 




in 

SMR 
CODE 


12) 

FEDERAL 
STOCK 

NUMBER 


131 

DESCRIPTION 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 
coot 


tii 

u 

w 

T 

F 
M 
t 
A 
S 


(Gl 
OTV 
INC 

UNIT 


15-OAY ORGANIZATIONAL 
MAINTENANCE ALW 


iLLUf, 
TflATIOM 


IAI 
15 


(HI 
020 


1C) 
2) 'M 


101 
51 IOCJ 


(Aj 
1 IG 
NO 


10) 

ITEM 
NO 


XI 




ItRIVF ASSFMRLY, ELECTRICAL STARTER 


EA 


1 










28 


8 






192259/1 (167641 


















XI 




WASHER, FLAT BRAKF, CENTER BEARING 


EA 


1 










28 


9 






H21453 (167641 


















XI 




REARING UNIT, ARMATURF SHAFT 


EA 


1 










28 


10 






1904444 (16764) 


















XI 


5310-041-2226 


WASHER, LOCK: CENTER BEARING UNIT SCREW MTG 


EA 


2 










2fi 


11 


X) 




SCREW, MACHINE; CENTER BEARING UNIT MTG 


EA 


2 










28 


L2 






1915099 1167641 


















XI 




ARMATURE, MOTOR 


EA 


1 










28 


13 






1916255 (16764) 


















XI 




WASHF.R, FLAT! WASHER BRAKE 


EA 


Z 










28 


14 






1014842 (16764) 


















XI 




BOLT, EXTERNALLY, RELIEVED BODY: THRU 


EA 


2 










28 


15 






1914243 ( 167641 


















XI 




PLUG, EXPANSION! COMMUTATOR END 


EA 


1 










28 


16 






191485'. (167641 


















XI 




SPARING, SLEEVE I COMMUTATOR END 


EA 


1 










28 


17 






1B67610 (167641 


















XI 




END BFLL, ELECTRICAL ROTATING EQUIPMENT 


A 


1 










28 


ia 






1919308 (16764) 


















XI 




PIN, STRAIGHT, HEADLESS: BRUSH HOLOER HINGE 


EA 


2 










2B 


19 






1904430 ( 16764) 


















XI 




PIN, GROOVED, HEADLFSS: BRUSH HOLDER HINGE 


EA 


2 










28 


20 






1904431 (16764) 


















XI 


5305-984-MR9 


SCRFW, MACHINE-. RRUSH MTG 


EA 


4 










28 


21 


XI 




WASHER, LOCK : BRUSH MTG 


EA 


4 










28 


22 






454007 (167641 


















XI 




LFAO, ELECTRICAL! GROUND 


EA 


2 










28 


23 






19149'52 (167641 


















X] 




WASHFR, LOCK: BRUSH LEAD MTG 


EA 


2 










26 


24 






453299 I 167641 


















XI 




SCREW, MACHINE: RRUSH GROUND LEAD MTG 


EA 


2 










28 


25 






122159 (167641 


















XI 




COVFR, ACCESS 


EA 


1 










28 


26 






1915156 (16764) 


















XI 




LFAO ASSEMBLY, ELECTRICAL: BRUSH ANO FIELD 


EA 


I 










28 


27 






CONNECTING 






















1929906 (16764) 


















XI 




SCRFW, MACHINE: BRUSH LEAD TO FIELD 


EA 


1 










28 


28 






453286 (167641 


















XI 


5310- (145-3296 


WASHER, LOCK: HRUSH LEAD TO FIELD 


EA 


1 










28 


29 


XI 




WASHER, FLAT; TERMINAL STUD 


EA 


2 










28 


30 






1913959 (167641 


















XI 




WASHER, NTNMFTALLIC : TERMINAL STUD 


EA 


2 










28 


31 






1913953 (16764) A,B 


















XI 




LINK, TERMINAL CONNECTING 


EA 


1 










28 


32 






19170R3 I 16764) 


















XI 




PIN, STRAIGHT, HEADLFSS: SHAFT LEVER LINK MTG 


EA 


1 










28 


33 






190445? ! 16764) 


















XI 




PIN, COTTER; SHAFT LFVER LINK 


EA 


1 










2B 


34 






453321 (167641 



















[1] 

SMH 

coot 


1?) 

FEDERAL 
STOCK 
NUMBER 


(31 

DESCRIPTION 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 
coot 


111 
u 

N 
T 
O 
F 
M 

A 
S 


(51 
or v 

PNC 
IN 
UNIT 


<G! 

15-DAY ORGANIZATIONAL 
MAINTENANCE ALW 


171 

ILLUS 
TRAT10IM 


(A) 
1-5 


101 
620 


tci 

21-50 


IO1 
51-100 


1AI 
FIG 
NO 


B] 
TEM 
NO. 


XI 




HOLT, EXTERNALLY RELIEVED: SWITCH MTG 


EA 


4 










28 


35 






1=517064 ( 16764) 


















XI 




WASHER, FLAT: TERMINAL STUD 


EA 


1 










28 


36 






1914515 (16764) 


















XI 




SCREW, MACHINE: FIELD TERMINAL 


EA 


I 










28 


37 






1911610 (16764) 


















XI 




WINDING, UOTOR FIFLD: SHUNT 


EA 


1 










28 


38 






1905R72 ( 167641 


















XI 




WINDING, MOTOR FIFLO: RH 


EA 


L 










28 


39 






1 905870 ( 16764) 


















XI 




WINDING, MOTOR FIELD: LH 


EA 


L 










28 


40 






lflR9333 (167641 


















XI 




POLE PIFCF, MftC^IFT 


EA 


4 










28 


41 






lq0441H ( 16764) 


















X] 




SCRFW, MACHINE: PDLE SHOP 


EA 


4 










28 


42 






1913100 (16764) 


















XI 




SPRING, HELICAL, TORSION: SHIFT LEVER 


EA 


I 










28 


43 






1904446 1 16764) 


















XI 




SCAT, HFLiCALt COMPRESSION 


EA 


I 










28 


44 






1917Q79 ( 167*141 


















XI 




SHAFT, SHIFTF LFVER 


EA 


1 










28 


45 






1917078 (16764) 


















X] 




LEVEP, STARTING MOTOR 


EA 


1 










28 


46 






192110 ( 16764) 


















XI 




REARING, SLFEVE: CENTER 


EA 


1 










28 


47 






R2014R 1 16764) 


















XI 




WASHER, LOCK: THRU BOLT 


EA 


2 










28 


48 






453294 ( 16764) 


















XI 




PIN, STRAIGHT, HEADLESS: COMMUTATOR END 


EA 


1 










28 


49 






I<)l<ifl53 (16764) 


















XL 




PIN, INSULATOR: liRUSH HOLDER HINGE 


EA 


2 










28 


50 






1904426 ( 167641 


















XI 




PIN, INSULATOR: BRUSH HOLDER STOP 


EA 


2 










28 


51 






I90<c4?n ( 16764) 


















XI 




SPRING, HELICAL, TORSION: BRUSH 


EA 


4 










28 


52 






1904303 ( 167641 


















XI 




HOLDER, FLECTIRCAL CONTACT BRUSH 


EA 


4 










28 


53 






1CJ14954 I 16764) 


















X] 




SCREW; FIFLD COII TO GROUND 


EA 


I 










28 


54 






45596*> ( 16764) 


















p n 


2920-536-542? 


REPAIR KIT, STARTING MOTOR 


EA 


1 


* 


* 


* 


1 










1939201 (16764) 






















1 FA, REARING, SLFEVF 






















IR90P25 116764) 






















FSN 3121-661-8973 






















1 EA, BEARING, SLFEVE 






















1311670 (16764) 






















FSN 3120-7S7-7132 






















1 FA, HEARING, SLFEVE 






















3505B ( 167641 






















FSN 3120-424-3756 






















1 EA, HEADING, SLEEVE CENTER 






















82Q14R ( 167641 






















FSN 3120-516-767B 






















1 EA, BEARING, SLEEVF: COMMUTATOR END 






















1S676IA (16764) 






















FSN__3JJ")-6M-9126 



















35 



CODE 


STOCK 
NUMBER 


h^>.f%l%!l IIWI1 

USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE N 
coot 


F 
M 


S 


UNIT 






(A) 
1-S 


IFil 
lj.20 


ICI 
21 &0 


IDI 
V 101) 


(Al 
FIG 

no 


IB) 

ITEM 
NO. 






1 FA, REARING, SLFFVE: ORIVF. HOUSING 






















B26462 ( 167641 






















FSM ? 9 20- 3 5 9- 6421 






















4 FA, BRUSH, ELECTRICAL CONTACT 






















aza'.4e (16764) 






















FSM 5177-232-5344 






















1 FA, 8USHIMG, SLEEVE: BRONZE 






















110217 (167641 






















FSN 2920-143-536B 






















4 EA, SCRFW, MACHINE: POLF SHOE 






















191 311P ( 16764) 






















FSM 5105-957-2544 






















1 FA, RDSHINn, RUBBER: OIL 






















1B67150 (16764) 






















FSN 5340-200-4152 






















4 EA, SORING, HELICAL, TORSION: BRUSH 






















1<504303 (16764) 






















FSM 2920-?48- t )5<>4 






















1 EA, WASHER, NQNMETALLICi BRAKE 






















322190 (167641 






















FSN 5310-032-1955 






















2 EA, WASHER, FLAT: WASHFR BRAKE 






















1914942 11676*1) 






















FSN 5310-17B-9612 






















1 EA, WASHER, FLAT: SPACE 






















19151S4 (16764) 






















FSN 5310-209-6809 






















1 EA. WASHER, FLAT! SPACE 






















1915148 (16'i64) 






















FSN 5310-26?-4764 






















1 FA, WASHFR, FIAT : SPACE 






















19139A9 ( 16764) 






















FSN 5310-262-4B26 






















1 EA, WASHER, FLAT : SPACE 






















l<Hfi227 (16764) 






















FSN 5310-262-5435 






















1 EA, WASHER, FLAT ; SPACE 






















1014B44 ( 167641 






















FSN 53lO-26?-4487 






















1 EA, WASHFR, NONMETALL 1C : DRAKE, CENTER BEARING 






















S21453 (167641 






















FSN 5310-291-461 






















1 EA, WASHFR, NONMFTALLIC: FELT 






















1915U9 ( 16764) 






















FSN 5310-248-0200 






















1 EA, WASHFR, NHMW.FTALLIC : FELT 






















191393T (16764) 






















FSN 5T30-374-4446 






















? EA, WASHFR, FLAT; TERMINAL STUD 






















1T1 .195f) I 16764) A,B 






















FSM ri310-21?-756f, 






















? EA, WASHFR, FLAT; TFRMINAL STUD 






















1913059 ( 16764) 






















FSN 5310-713-9604 



















CC.JE 


SI OCK 
NUMBER 


USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 

CODE 


D 
F 

E 
A 


IN 
UNIT 






IAI 
1-5 


IB! 
6-20 


(Cl 

21-50 


101 
51.100 


FIG 

NO 


IB) 

TEM 
NO. 






GROUP 25-MAGNETO. SPARK PLUG LEADSi HOUSING AND 






















IMPULSE COUPLING 


















xi n 




GASKET MAGIMFTD MTG (CAM fif MANUFACTURED FROM 


EA 


2 




SEE 


KIT 


FSN 


29 


1 






PAPER, STOCK NO. 533^-467-3615) 








2805 


-679 


-5780 










F140M232 (14351) 


















X21I 




SPACER, MAGNETO TO ENGINE 


EA 


1 










29 


2 






F600M??5 ( 14351 1 


















P 




CABLE ASSEMR1Y 


EA 


1 


* 


* 


* 





29 


3 






RW340-3R (5875) 


















p n 




CABLF ASSEMBLY 


EA 


1 


* 








* 


29 


<, 






RW33B-34 (P5R75) 


















P 




CABLE ASSEMBLY 


EA 


1 


* 





* 


, 


29 


5 






RW31"-29 (95375) 


















P Q 




CAHLE ASSEMBLY 


EA 


1 





, 


* 


* 


29 


6 






RW331-27 (95175) 


















P ') 




CARLE ASSEMBLY 


6A 


I 


* 


* 


* 





29 


7 






P-W340-23 (95R75) 


















p n 




CAKI.F ASSEMBLY 


EA 


1 


* 


* 


* 


* 


29 


8 






RW33S-?n (95175) 


















x ? o 




GKOMMCT, RU" r Kl BRACKET AND SUPPORT 


EA 


2 










29 


9 


x?n 




SUPPORT, IGNITION CABLE GRHMMET 


EA 


1 










29 


10 






Y69 M ?44 ( 14351 1 B,C 


















<?'! 




BRACKET, ANGLF: LEADS, SPARK PLUGS 


EA 


1 










29 


10 






Y6"M?45 (14351) A,C 


















i> n 


533-599-4517 


GASKET: SPAIIK PLUG 


EA 


6 


1 


3 


7 


13 


29 


11 


p n 


?9?0- P IO-70R? 


SPAf-K, Pl.ilG: SHIELDED (MINIMUM STOCKAGF OF 6 IS 


EA 


6 


4 


18 


36 


76 


29 


12 






AUTHOR I7ED) 






















MS.5 1001-1 (9/>90r>) 


















X20 




SUPPORT, FIJtL LINE: SPARK PLUG HEAD 


EA 


1 










29 


13 






Y69M251 (l',151) 


















P 


^05-2^-3?" 


SCRfW, CAP, HEXAGON HEAD: MAGNETO M TG 


EA 


I 


* 


* 


* 


* 


29 


14 


p n 


5310-'>37- t 1541 


WASHFII, LOCK: MAGMETO MTG 


EA 


1 


REF 


REF 


REF 


REF 


29 


15 


X10 




CADAC I TOR : WAGNETO 


EA 


1 




SEE 


KIT 


FSN 


29 


16 






HX2431X (B?7T6I 








2920 


-725 


-143E 






P n 


5M'1-R09-4"M 


WASHFR, FLAT: MAGNtTC MTG 


EA 


1 


* 


* 


* 


* 


29 


17 






"S157T5-215 ('5ft9T6) A,C 


















p ni> 


?Q2 n-A07-3490 


MAGNETO, IGNITION U\C LOOPS COMPONENTS OF RFPAtR 


EA 


I 


* 


* 


* 


* 


29 


10 






KIT, STOCK NO. 292n-725-443SI 






















FMFbtUiSV (?796) 


















XI 




ROTOR, IG^iriCIM niSTR iniJTION 


EA 


1 










30 


1 






72765X (B2T96I 


















XI 




RING, RETAINING! DISTHIBIITGR SHAFT 


EA 


1 










30 


2 






C1498 (S2796) 


















XI 




RING, RETAINING: OISIRIRUTHR BEARING 


EA 


1 










30 


3 






A1418A [R771AI 


















XI 




REARING, BALL, ANNULAR: DISTRIBUTOR 


F.A 


L 










30 


'. 






A 5 "'9C I 37 79 ft) 


















XI 




SUPPORT ASSEMBLY, MAGNETO 


EA 


I 










30 


5 






Z4*31 (fl?79M 



















HODE 


NUMBER 


ON 

!EF NUMBER & MFR. CODE coufc 


; 




1-5 


JO 


1-51) 


1 100 


NO 







^_ ^ - 


. . - 
__ ' 


A 


1 










30 


6 


XI 




GFAR ASSCMHLY, MAGNETO 






















RK 3 














30 


7 


XI 




PIN, STRAIGHT, HF.ADLESS: ROTOR GEAR 






















02533 182796) 
























A 


I 










30 


a 


XI 




GFAR, SPUR: ROTOR 






















E595? I8270M 
























: A 


1 










30 


9 


XI 




SPAf.FR PING: ROTOR SEARING 






















f,26*>5 F (S779M 
























:A 


I 










30 


10 


XI 




ROTOR ASSEMBLE. MAGNETO 






















CZ24RO (3P796I 


























. 










30 


11 


XI 




WASHER, FLAT: MAGNETO ROLLER BEARING 


i A 


I 


















A630'f (S2796) 
























: A 


3 










30 


12 


XI 




SHIM, THUUST SEARING: MAGNETO 






















C2723 (R?796) 
























- A 


. 










30 


13 


XI 




HEAPING, BALL. ANNULAR: ROTOR 






















R5949 (87796) 
























. 


I 










30 


14 


XI 




GASKET: MAGNgTO HOUSING 






















M2498 (82796) 
























* A 


, 










30 


I* 


XI 




SCREEN, VENTILATOR 
























A 












30 


16 


XI 




SHIELO, VENTILATING 






















P123? (82796) 


















XI 




SCRFW, VENT COVFR MOUNTING 


EA 


I 










30 


17 






6S6N (82796) 


















XI 




CAB, FND: IGNITION DISTRIBUTOR 


EA 


I 










30 


18 








: A 


T 










30 


19 


11 




WASHFR, LOCK 




C 














XI 




SCRFW, MACHINE 


EA 


2 










30 


20 


XI 




WASHER, FLAT 


EA 


1 










30 


21 






H2473 (82796) 


















XI 




HPUSH, ELECTHICAL CONTACT 


EA 


1 










30 


22 


XI 


5310-045-3299 


WASHFR, LOCK 


EA 


Z 










30 


?3 


X! 


5305-98^989 


SCRFW, MACHINE 


EA 


2 










30 


2, 


XI 


530S-046-1 ft?6 


SCRFW, MACHINE 


EA 


2 










30 


24 


X! 




WASHCR, LOCK: BEARING SUPPORT AND DISTRIBUTOR 


EA 


3 










30 


25 






1LOCK 






















8LW3 (827961 


















XI 




SCREW, MACHINE: DISTRIBUTOR BLOCK MTG 


EA 


4 










30 


26 






8S9H (82796) 


















XI 




GASKET: END CAP COVER 


EA 


1 










30 


27 






H682A (827961 


















XI 




CAP, IGNITION MAGNET 


EA 


L 










30 


28 






C800A (827961 


















XI 




SCREW, MACHINE: REARING SUPPORT AND END CAP 


EA 












30 


29 






COVER MTG 






















OS8A (82796) A,C 


















XI 




SCPFW, ASSEMBLED WASHER 


EA 


4 










30 


29 






8SBD (82796) B,C 



















SMI 
COD 


1 Ll)t- HAL 
S10CK . 
NUMBER 


DESCRIPTION 


T 
O 


INC 


15 DAY ORGANIZATIONAL 
MAINTENANCE ALW 


'ULUS 
TI1ATI01J 






REF. NUMBER & M FR CODE USABL 

__ ON 


e 




IAI 


(Gi 


1C) 


Oi 


, 


IBI 


XI 




CODE 


A 

s 




IS_ 


620 


21 50 


51 100 


Fit, 
NO 


ITEM 
NO 






' ',Ltn WASHER: CONTACT ^lloonOT 
MS6U (427QM SUKKUKI 


EA 


1 














XI 


Mis-o^-lfe?* 


SCRFJ, .MACH1NH 
























EA 


1 










30 


3C 


XI 


Mli-ri4'>-3?<:,<) 


WASH", LOCK 
























EA 


I 










30 


31 


XI 




WASHCR, r-LAT: CONTACT SUPPORT SCREW 
























EA 


L 










30 


32 


XI 




CAM |,'JCK AND HOLDF.R ASSF'IBLY 






















G?7H8 O?79ft] 


:A 


1 










30 


33 


n 


5110-045-4007 


WASHFR, LOCK 
























EA 


2 










30 


34 


i 




WASMFR, FLAT: CONTACT LOCKING SCREW 






















0245H (8?796) 


r A 


I 










30 


35 


XI 




CONTACT SFT, DISTRIBUTOR 
A?.437A (8?7<)',| 


EA 


1 










30 


36 


XI 




PIN. LOCK: HREAKCR ARM FULCRUM PIN 
T 1 4 9ft ( 1?7<76 1 


EA 


1 










30 


37 


XI 




WICK, HPFAKEK ARM 






















L?7fifl (n27T/!| 


: A 


1 










30 


38 


XI 




BFARING, HALL, ANNULAR: MUTOR 

ASQ4QA 1927^6) 


EA 


I 






1 




30 


39 


XI 




SCRFW, ASSEMfiLFD WASHFR: CAPACITOR MTG 


EA 


2 














XI 


1-\t\<i-?.<l\-f\l,T> 


SCHKW, \1ACHINF 
























: A 


2 










30 


40 


XI 




INSULATOR: 1AGNFTO SUPPRESSOR 


A 


4 










30 


41 


XI 




SUPPRESSOR ASSEMBLY: DISTRIBUTOR LEAD 
F TH1H (HJTIfO 


A 


L 










30 


42 


XI 




ILOCi', 'HSTH IflUTOR 


A 


1 










30 


43 






W?474X (n^7')h) 


















VI 




KNOK, MAGNFTH; HIGH TENSION CABLE OUTLET MAGNETO 


A 


6 










3P 


44 


XI 


""--"<" 


SriTw, M\CHINF: PRIWAHY GROUND 


A 


1 










30 


45 


XI 




SCIUf.'i;, FLAT: PRMAPY GROUND 


A 


1 










30 


46 


XI 




wASntR, FL^T: IMIMILSF COUPLING 


A 


1 










31 


1 


X) 




SI-AI , KOTI1R SHAFT; OR 1 Vt f(vD 


A 


1 










31 


2 


XI 




UASHI.P, FI.AT; IMPULS1- CUUPLINf. 


A 


I 










31 


3 


XI 




KF-Y: COUPLING SHAFT 


A 


1 










31 


4 






1K1 (1?7)f>l 


















XI 




SPRINT,, HFL1CAL, TORSION 


A 


1 










31 


5 


XI 




Hllfi, IMPULSF COUPLING 


A 


I 










31 


6 


XI 




SPRIMT,, HKICAL, TORSION: COUPLING 


A 


I 










31 


7 






Fp'ift'i (R?7<)M 


















XI 




SHFLL: MAGNETO IMPULSE HOUSING 


A 


1 










31 


8 



39 





NUMBEfl 


REF. NUMBER & MFR. CODE c t 


i 




1-5 


r, 20 


215 


SI 10 


Fl 

J N 


ITEM 
NO. 


X) 




WASHER, KFY: IMPULSE COUPLING 


E 












3 








A59311 (82796) 


















XI 




NDT, SLFFVE: IMPULSE COUPLING 


EA 












3 


1.) 






K257P (82796) 


















XI 




SCREW, MACHINE: COIL BRIDGE 


EA 


2 










3 


11 






25SS14A (82796) 


















XI 




SFTSCRFW: PAWL STOP 


EA 












3 


12 






AP56R (82T9M 


















XI 




HOUSING: MAGNETO 


EA 


I 










3 


13 






7Z2425 (327961 


















XI 




SCREEN, VENTILATOR 


EA 


I 


















A6012A (82796) 


















XI 




noon 


EA 


1 


















R1232 (827961 


















XI 




SCREW, VENT COVER MOUNTING 


EA 


I 


















6SAN (82796) 


















XI 




PIN, STRAIGHT, HFAOLESS: END CAP TO FRAME 


EA 


2 










31 


,,, 






G2533 (8270M 


















xi 




COIL, MAGNETO 


EA 


1 










31 


1 b 






PP477C (82796) 


















XI 




SCREW, MACHINE: HREAKFR ARM TERMINAL AND CONTACT 


EA 


3 


















SUPPORT 






















6S6U (R279M 


















XI 




COUPLING: IMPULSE 


EA 


1 


















S2563C (827961 


















XI 




SCRFW 


EA 


I 


















AN5I5C8-5 188044) c 


















XI 




WASHER 


EA 


4 


















AN395-R (R8044) c 


















XI 




PING, RETAINING (11 


A 


Q 


















C149BO (82796) 


















XI 




PIN, LOCK: BREAKER ARM FULCRUM PIN (11 


A 





















B1498P, (8R796I 


















XI 




M4MEPLATE 


"A 


i 


















A19S (213871 8 




i 














n n 


"UO-637-95M 


WASHFR, LOCK: MAGNFTO MTG 


A 


3 


REF 


REF 


REF 


REF 






n 


070-7PS-**,, 


tPAIR KIT, IGNITION, MAGNFTD 
K58 (32796) 


A 


1 


* 


2 


3 


6 










1 F.A, RRUSH, ELECTRICAL CONTACT 






















C2460>1 (827961 






















FSM 5977-239-7079 






















1 EA, CAPACITOR: -AAGNFTO 






















HX2413X (82796) 






















1 FA, WASHFR, LOCK: CAPACITOR LEAD 






















4S35135-11 (96906) 






















FSN 5310-596-7693 






















1 FA, SCREW 






















AN515C8-5 (98044) 






















FSN 530!i-054-6667 






















1 EA, CONTACT SFT, DISTRIBUTOR 
A2437A (8279&I 






















FSN 2920-319-5055 






















I EA, GASKFT: MAGNFTO HOUSING 


















An 


_ 


FSN 5330-354-075R 

" ~ 





















STOCK 


VI../V.IMI 1 IV 11 


o 


IN 














CODE 


NUMBER 


USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 

CODE 


M 

E 
A 
S 


UNIT 


(Al 
1-5 


(HI 
6-20 


IC1 
21 50 


ID) 
5 1 1 00 


(A) . 
FIG ' 
NO 


TEM 
NO. 






4 FA, INSULATOR: MAGNETO SUPPRESSOR 

nll? (82796) 
FSN 5970-656-7335 






















1 FA, PIN, LOCK: BREAKER ARM FULCRUM PIN 
T149R (827961 
FSN 5315-291-7167 






















1 EA, RING, RETAINING : DISTRIBUTOR BEARING 
A1498A (B2796I 
FSN 5340-205-5132 






















i EA, RING, RETAINING: DISTRIBUTOR SHAFT 

C1498 (82796) 
FSN 5340-428-7565 






















2 FA, SCRFW, CAP: END CAP .MTG 
10S22D (827961 
FSN 5305-880-9791 






















2 FA, SCREW, MACHINF 






















2 FA, WASHER, LOCK 






















2 EA, SCREW, ASSEMBLED WASHER: END CAP MTG 

10S10D (82796) 
FSN 5305-281-6387 






















2 EA, SCREW, MACHINE 






















2 EA, WASHER, LOCK 






















I FA, SF.AL, CAPACITOR 
H2473 (827961 






















1 FA, SEAL, ROTOR SHAFT; DRIVE END 
G3861 (82796) 
FSN 5330-737-2635 






















3 C A, SHIM, THRUST GEARING, MAGNFTO 
C2723 (82796) 
FSN 5340-576-5825 






















1 FA, WASHER, FLAT; IMPULSE COUPLING 
A2492C (827961 
FSN 5310-205-7981 






















I FA, WASHER, FLAT: IMPULSE COUPLING 
A2492A (82796) 
FSN 5310-285-1591 






















i FA, WASHFR, FLAT: MAGNETO ROLLER BEARING 

A6304 (82796) 
FSN 5310-171-3617 






















GROUP 26-WATER PUMP 


P A 












3 O 




r> o 


530^8324607 


SCRFW* CAP* HEXAGON HFAHs FAN *^TG 
WASHFR, IOCK: FAN MTG 


t A 

EA 


4 


REF 


REF 


REF 


REF 


3 . 

32 


2 


x?o 




FAN, FNGINE COOLING 


EA 


1 










3? 


3 


x?n 




SPACFR HUB 
FKS2K201 { 14351 ) 


EA 


1 










12 


4 


x?o 




HUB. FAN 
F209K107 (14351) 


EA 


L 










32 


5 





nurjiutH 


REF. NUMBER & MFR. CODE N 

CQDfc 


e 

A 




15 


620 


y\ 50 


51 100 


FlC 
NO 


ITEM 
NO 


x?n 




SCPTW. ASSE'''3LFO M'SHEP 


EA 


2 


















X4793 I14.3SD C 


















P 


3030-S7IS-2774 


BF.LT, V 


EA 


1 


* 


* 


1 


2 










F244K217 (14351) 






















GROUP 27-TRANSMITTER f SWITCHES AND NAMEPLATE 


















p n 


4730-2f>3-2733 


TEC, PIPF 


EA 


I 


REF 


REF 


REF 


REF 


33 


1 






3750X2 (79*701 


















p n 


5930-669-7R72 


SWITCH, PRESSURE: nu 


EA 


L 


* 


* 


* 


fr 


33 


2 






I50ft9fn (70040) 


















P 




SWITCH: LOW OIL PRESSURE 


EA 


I 


* 


* 


* 


* 


33 


3 






2904CZO (512401 A,B 


















X20 




TEE, PIPF: OIL PRESSURE SWITCH 


EA 


1 










33 


4 






150M1YB (14<359) 


















x?n 




NIPPLE, PIPF: OIL PRESSURE SWITCH 


EA 


1 










33 


5 






3326X? (79A70I A, B 


















X20 




BUSHlMGp PIPE: OIL PRESSURE SWITCH 


EA 


1 










33 


6 






322^X2 (794701 A,B 


















p n 


4 730-41 1-3 1 12 


COUPLING, PIPE: OIL PRESSURE SWITCH 


EA 


1 


4! 


* 


* 


* 


33 


7 






3200X2 (794701 


















P 


4730-01 4-6763 


TEE, PIPE 


6A 


1 


* 


* 


* 


* 


33 


8 






3750X4 (79470) 


















P a 


6ft?0-9<33-5546 


TRANS^ITTFR: CHL PRESSURE ' ' 


EA 


1 


REF 


REF 


REF 


REF 


33 


S 






1^52^539-1 (9690f>) 


















X20 




PLATE, ENGINE DATA 


EA 


1 










33 


10 






X60h4 (14351) B 


















p n 


4730-263-3124 


PLUG, PIPF.s OIL PAN DRAIN SIDE 
B 


EA 


1 


* 


* 


* 


* 


33 


11 






GROUP 28-BLOCK, CYLINDER HEAD AND VALVE COVER 


















X7C) 




PLUG, EXPANSION: CYLINDER HEAD 


EA 


1 










34 


1 






X753S (143^1) 


















X20 




HEAD, CYLINDER BLOCK 


EA 


1 










34 


2 






F244A40Z (143511 


















X2C1 




RUSHING, PIPES: THERMOSTAT SENDER 


EA 


1 










34 


3 


p n 


66fl5-fU4-5;>71 


TRANSMITTER, TEMPERATURE 


EA 


1 


* 


* 


* 


# 


34 


4 






64005B7 (700401 


















p n 


5 '06-701-0?? 7 


FSHLT, MACHINE 


EA 


1 


# 


* 


* 





34 


5 






X65flfl 114351) A, B 


















P n 


5310-167-?! 


WASHER, FLAT: CYLINDER HEAD TO BLOCK SCREW 


EA 


1 


* 


* 


* 


t 


34 


6 






3XX1435 11*351) A,B 


















p n 


5106-?71-2?F)0 


BOLT, MACHINE: CYLINDER BLOCK 


EA 


3 


4 


* 


* 


* 


34 


7 






X3940 (141511 A 


















P n 


5310-18R-4233 


WA5HFR, FLAT: CYLINDER BLOCK 


EA 


3 


* 


* 


* 


t 


34 


li 






X14134 (14351) A,B 


















P n 


5f)-jO-9<H-936fi 


SWITCH, THERMOSTAT 


EA 


1 


* 


* 


* 


* 


34 


9 






1512473 (70040) A 


















P n 


5305-B43-644Z 


SCRFW, C4, HEXAGON HEAO; CYLINDER HEAD MTO, 


EA 


32 


* 


* 


* 


* 


34 


10 






J/fl-lft THO SIZF, 3 IN, LG 






















X39f,3 (14351) A,B 



















CODF. 


STOCK 
NUMBER 


USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE on 

CODE 


o 

r 

M 

e 

A 

s 


UNIT 






IAI 
15 


IBI 
620 


ICI 
21 50 


IDI 
&1 100 


IA) 
FIG 
NO 


IBI 
TEM 
NO. 


D P 


'.M-n-<-nnv> 


WASur", ^LAT: CYLINHPR HFAFJ KTG 

A 


EA 


32 





* 


* 


* 


34 


11 


x?n 




P|. Uf,, PIPt: HOLE CLOSING 
"( 1 V<x;> I 14TSI ) 


E A 


I 










34 


12 


x?n 




ADAPTF", WATTR II'ITIFT: THERMOSTAT 
F4'V"-K. IIS ( 14TS1 ) 


EA 


1 










34 


13 


o n 


47^-c, f ..nv,n 


CLAMP, HOST: KADIAnjw HOSF M TG 


EA 


" 


REF 


REF 


REF 


REF 


34 


14 


u n 


,o,o-on_, 7 o,. 


HOSF, RADIATOR: IJPPrp 
IF 1964 I 'IM 241 A,B 


EA 


I 


* 


* 


* 


I 


34 


15 


p n 


C -S1 n- HBp- 7744 


"OUT, PLAIM, HEXAGON: AHAPIER MTG 

X II^IE ( 14'?'ll ) 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 


REF 


34 


16 


P n 


*.1] n-q!o-4f 79 


WASHFK, LOCK: THF^TSTAT ELHOW MTO 
X2^2 ( 14151 ) A,B 


EA 


2 


* 


* 


* 


* 


34 


17 


xin 




GASKFT: WATPR GUTLFI ELRflrt 


EA 


L 




SEE 
2805 


KIT 
679 


FSN 
5780 


34 


IB 


x?n 




SPJI), LAIN: THFKMDSTAT ELftHW MTG 
X19S? (141S11 


EA 


2 










34 


IS 


"" 




DIPSTICK 


EA 


1 










34 


20 


n 




HftOOI. ??70 ( 14351 ) 


EA 


1 










34 


21 


p n 




WASHFP, N'lNMbTALLIC: OIL RAGF 


EA 


1 


t 


* 


* 


* 


34 


22 


p n 


47,,-,9<,-,470 


Nli'PLF, P|PF, GALVANIZED: OIL FILLER 
X 12210 ( 14351 1 


EA 


1 


* 


* 


* 


* 


34 





10 C> 




Si|PPu"T, III L LEVFL GiGf 
10FL2?7 [143!ill 


EA 


1 










34 


24 


X50 




CfirK, DRAIN : KADI ATHR 


EA 


1 










34 


25 


c n 





(ISHIwn, I'IPF: RADIATOR nAI\ COCK 
X 12191 ( 141S1) 


FA 


1 


* 


* 


* 


* 


34 


26 


XPO 




STUD, PLAIN: VALVT TAPPF.T CdVFU 


EA 


2 










34 


37 


<? n 




VALVE, HU PHFSSIJOE >!FLIFr 


EA 


1 










34 


3S 


p 


=310 -754-1 hP6 


WASHTP, RFLIFf VALVF 
X 1 4 3 7 4 ( 1 4 1 S 1 1 A , D 


EA 


2 


* 


* 


* 


# 


34 


39 


P fl 


7.0r,- ? *,-7Ml 


SPUING, HTLITAL, f. IMPRESS I ON: RELIEF VALVE 
10FL230 ( 141^1 ) 


EA 


I 


* 


* 


* 


* 


34 


40 


" 




f ASKFT: OIL PRCSSH^F RFLIFF 
X 1 ^ 1 1 4 } M ) 


EA 


1 




SF:E 

2805 


KIT 
-679 


FSN 
-5780 


34 


41 


X3'l 




PLUG, MAr.ii|N)(-: THRFAO RFLIF.T VAIVE 

41Al?1<; (14TS11 


EA 


1 










34 


42 


XH' 




I;ASKFT: VALVF COVER 

F ', A ") >, 9 (14351) 


EA 


1 




SEE 
2805 


KIT 
-679 


FSN 
-5780 


34 


43 


XT' 




COVFP ASSF.M'UY, VALVF TAPPET 
F60r>A3(,70 ( 1 43SI 1 


EA 


L 










34 


44 


XI P 




HASKCT: VALVE CUvFf 1 NUT 

X 1 3 4 (14)^11 


EA 


3 




SEE 
2805 


KIT 
-679 


FSN 
-5780 


34 


,5 


p n 


,10- !)I? -,0, ? 


NUT, iHApJ, HCXAGflN! TAPPFT COVER MOUNTING 
XlH?37 1141^1) 


FA 


3 


* 


* 


* 


* 


34 


46 


P r, 


,. 


STun, PLAIN: VALVF TAPPFT COVFH, ctNiEM 

X401f) ( 14TH 1 


EA 


1 


* 




* 




34 


47 







caot 


5 




1 > 


6-20 


21 b(J 


bt 100 


NO 


NO. 


P 


5307-P06-2581 


STUD, PLAIN: FUEL PUMP MTG 

X19B37 ( 14351 1 


EA 


2 


# 


* 


* 


* 


34 


4 


" 


4730-011-3175 


PLUG, PIPE: OIL, CYLINDER BLOCK 
3151X2 (794701 


EA 


2 


* 


* 


* 


# 


34 


49 


p n 


473Q-6R4-5094 


PLUG, PIPF: CYLINDER BLOCK, REAR 
X1D1H ( 14151 ) A,C 


EA 


1 


* 


* 


* 


* 


34 


53 


P n 


5307-550~3Rfl7 


STUD, PLAIN: INTAKE MANIFOLD MTG 
X4266 (14351) 


FA 


B 


* 


* 


* 


* 


34 


54 


n 


"-"" 


STUD, PLAIN: EXHAUST MANIFOLD MTG 
XloQOf. ( 14351) 


EA 


3 


* 


* 


* 


* 


34 


y > 


X2n 




PLUG, CYLINDERS EXPANSION 
X2279 (14351) 


EA 


9 










34 


bfc 


K10 




GASKET, CYLINDER HFAO 
F244A500 (141511 


EA 


1 




SEE 
2805 


SET 
-568 


FSN 
-7950 


34 


58 


P n 


6620-606-817H 


THERMOSTAT, FLOW CONTROL 
GD157K204 (L435LI 


EA 


1 


* 


* 


I 


1 


34 


59 


xan 

P 


^30726591 87 


ADAPTER 
F21K2"? (14351) 

S TU P * PI A I N 


EA 

C A 


I 










34 


60 






c 


C A 
















X10 




GASKET, OIL PAN: FILlfcR BLOCK TO OIL PAN 
F400H755 (143511 C 


EA 


2 




SEE 
2805 


KIT 
-679 


FSN 
-5780 










GROUP 29-MOTOR, OIL PAN AND NAMEPLATES 


















X20 




PLATE, INTERCHANGEABLE PARTS 


EA 


1 










35 


4 


x?n 




PLATE, ENGINE. NAME 
X606; ( 1435 1 ) 


EA 


I 










35 


S 


P n 


531 5-46ft-4416 


PIN, STRAIGHT, HEADFDs ENGINE NAME.PLATE 


EA 


4 


* 


* 


* 


* 


35 


6 


X2(l 




MOUNT 


EA 


2 










35 


9 


x?n 




MOUNT 
T7355 (16232) C 


6A 


1 










35 


1C 


x?n 




NUT, PLAIN, HEXAGON 

T91H7-3 (360241 L 


EA 


1 










35 


11 


p n 


51 10-72-2<M4 


WASHPl!, LOCK! GROUNO CARLE TO TIMING GEARCOVER 


FA 


2 


* 


* 


* 


* 


35 


13 


p n 


5306-?2f>~R4 t >4 


BOLT, MACHINE S GROUND STRAP TO ENGINE GEAR COVER 


EA 


1 


REF 


REF 


REF 


RCF 


35 


1 7 


P 


S310-72R-2044 


WASHER, LOCKS GROUND STRAP TO ENGINE GEAR COVFR 


EA 


2 


REF 


REF 


REF 


REF 


35 


1 H 


^ n 




STRAP, GROUND: SKIO TO ENGINE GEAR COVER 
MANUFACTURE FROM: 


EA 


1 










35 


!, 






URAin, WIRF, 12 IN. REQUIRED 


















P n 


730-196-1 505 


NJPPI E I OIL PAN DRA [N 
A 


EA 


1 


*c 


* 


* 





35 


20 


P n 


B? 0-060-9289 


dCK: OIL PAN DRAIN 
A 


EA 


1 


# 


* 


* 


* 


35 


21 


p n 


730-1 96-OJ")? 


USHING: OIL P4N DRAIN 
A 


EA 


1 


* 


* 


* 


* 


35 


22 
1 



CODE 


NUMBER 


USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE ON 

CODE 


M 

E 
A 
S 




IAI 
1-5 


IB! 
6-20 


ICI 
21-50 


ID! 
51.100 


IAI 
FIG 
NO 


mi 

TEM 
NO. 


M n 




NIPPLF: !JIL PAN TRAIN MANUFACTURE FROM 
A 


EA 


I 










15 


23 






PIPE, STEEL, AS REQUIRED 
FSM 47li-?78-54U A 


















p n 


4730-202-8972 


CLAMP, LOOP: OIL PAN DRAIN 
A 


EA 


1 





* 


* 


* 


35 


24 


M n 




HOSE, RIIBRFR: OIL PAN DRAIN MANUFACTURE FROM: 

A 


EA 


I 










35 


25 






HOSE, RHBHFH, 18 IN. REQUIRED 
FSN 4720-2R9-2620 A 


















p n 


4730-16B-587f> 


CLAMP, HOSF 
QS500M2PS (084841 C 


EA 


5 


* 


* 


* 


* 






x?o 




OFCAL, INSTRUCTION: ENOINF DATA 

Xft064 (14351) C 


EA 


L 














X20 




HOSE. HEATER 
LFW2217 (360P4) C 


EA 


1 














P 


4730-215-7390 


PHIG, "ACHINE THREAD: OIL PAN 
22RH221 (14351) C 


EA 


1 


* 


* 


* 


* 






xin 


5330-291-6496 


PACKING MATERIAL: REAR BEARING REAR BEARING 
FILLFH RLDCK 
C 


EA 


2 




SEE 
2805 


KIT 
679 


FSN 
5780 






p n 


2an5-679-57BO 


PARTS KIT ENGINE GVERHAUL (INCLUDES COMPONENTS OF 
GASKET SET, STOCK Nf). 2805-568-7950) 
FSP44U107 (14351) 


EA 


L 


* 


* 


1 


1 










1 EA, GASKFT: WATER OUTLET ELBDW 
C400K215 I 14351 ) 






















1 FA, GASKET! CARBURETOR MTG 
S4F203 (14T51) 
FS^I 5330-171-9010 






















I EA, FELI , OIL GUARD: REAR SEARING, OIL 

F4.10B?51 (14351) 
F$N 5330-3?7-404? 






















1 FA, GASKET; EXHAUST TO INTAKE MANIFOLD 
C AOOF?1? ( 14351) A,S 
FSN PH05-399-701R 






















1 EA, GASKET: FRONT ENO PLATE 
FP44H301 1 14351 > 
fSN 28T5-353-8675 






















1 FA, GASKET; FUFL PUMP WTfl' 
16FV2D1 (14351) 
FSN 5330-360-3491 






















1 FA, GASKFT: GOVPP^OR RHLT 
X 3 1 8 (14351) 
FSN 533"-l c !0-4221 






















1 FA, GASKET: GOVERNOR FLANGE 
F400S202 I 14351 ) 
rSN 5330-35R-47fl5 






















2 FA, GASKFT: MAGNFTO MTG 
F140M23? ( 14351 ) 
FSN ?9Tn-R^R-4509 






















^ EA, GASKFT: MAGNETO TO SPACER (11 
F244M?20 ( 14351) 






















1 EA, GASKET: OIL PRFSSUME RELIEF 
X365 114351) 
FSN 53?n-l<5Cl-4224 






















1 FA, GASKET; OIL PUP COVER 
C401I.731 (143511 
FSM 2R05-3a3-R705 



















CODE 


STOCK 
NUMBER 


USABLE 

REF. NUMBER & MFR. CODE c " t 


M 

A 

S 


UNIT 


IA] 
]!> 


IB) 
Ei'^0 


<CI 
21-50 


ID) 
51 100 


IAI 
PIG 
MO 


IBI 
ITEM 
NO. 






1 EA, GASKET: OIL PUMP STRAINER TO COVER 
17EL204 (14351) 

FSN 5330-383-8694 






















1 EA, GASKET SET, OIL PAN 
F226U102 (14351) A ' B 
FSN 2805-030-0803 






















1 EA, GASKET: MANIFOLD 
F600E306 (14351) 






















1 EA, GASKET: DRAIN PLUG 
W4B108 (14351) c 






















i EA, PACKING, MATERIAL: FAN DRIVE PULLEY 

KEYWAY 
C400K217 (14351) 






















1 EA, GASKET: VALVE COVER 
F600A369 (14351) 






















3 EA, GASKET: VALVE COVER NUT 
X334 (14351) 






















2 EA, GASKET, OIL PAN: FILLER BLOCK TO OIL PAN 
F400B255 (1<4351) C 






















1 EA, GASKET, ADAPTER 
E600S210 (11(351) 


















P 


2805-568-7950 


GASKET SET, ENGINE 
F244U102 (11(351) 


EA 


1 




:t 


1 


2 










1 EA, GASKET: CYLINDER HEAD 
F8ii(A500 (11(351) C 






















1 EA, GASKET, CYLINDER HEAD 
F244A500 (14351) 
FSN 2805-353-867i( 






















1 EA, GASKET: MANIFOLD 
F600E306 (11(351) 






















i EA, GASKET: VALVE COVER 

F600A369 (11(351) 
FSN 2805-347-1852 






















3 EA, GASKET: VALVE COVER NUT 
X334 (14351) 
FSN 5330-286-8895 






















GROUP 30-01 L PUMP 
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GASKET: DRAIN PLUG 

W4B108 (14351) C 
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2805 
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FSN 
5780 
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6150-21(2-3717 


LEAD, ELECTRICAL: GROUND 

LA300-1831 (}6024) C 
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GROUP 31-CAMSHAFT, VALVES AND TIMING GEAR 
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LA300-1831 (36024) c 
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LEAD, ELECTRICAL 
LA300-1832 (36024) 
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GROUP 33-CRANKSHAFT, FLYWHEEL 
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5315-012-1(553 


KEY, WOODRUFF: CRANKSHAFT PULLEY 

X511 (14351) 
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PULLEY, GROOVED: CRANKSHAFT 

F140K309 (14351) 
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1 










39 
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STOCK 
NUMBER 



310-353-8694 



5305-269-3213 
5310-261-73<tO 



1*210-555-8837 



"1210-708-0031 



4210-779-3516 



L/i_jv.r\ir 



REF. NUMBER & MFR. CODE 



USABLE 
ON 

coot 



ACKING, MATERIAL: FAN DRIVE PULLEY KEYWAY 
100K217 C143513 

ASHER, FLAT 
600-0-205 C1435O 

AW, STARTING 
'600-0-206 C1435O 

CREW, CAP, HEXAGON HEAD 
'ASHER 



ROUP 3"t-FIRE EXTINGUISHER 



EXTINGUISHER, FIRE, MONOBROMOTRI FLUOROMETHANE 



YLINDER, FIRE EXTINGUISHER: FOR EXTINGUISHER, 
IRE, MONOBROMOTRI FLUOROMETHANE, CF3BR 



EAL, FIRE EXTINGUISHER, SELF-LOCKING: FOR FIRE 
XTINGUISHER, MONOBROMOTRI FLUOROMETHANE, CF3BR 



B,C 



B,C 



SEE 
805 



KIT 
679 



FSN 
780 



39 



39 



39 



17 



REF 



REF 



REF 



REF 



REF 



REF 



REF 




ME 3431-205-35P/1 



Figure 1. Bottery Cables and Holders. 
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ME 3431-205-35P/2 



Figure 2. Battery Box. 




ME3431-205-35P/3 



Figure 3. Enclosure and Skid. 
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igure5. Instrument P ane !, 




ME3431-205-35P 6 



Figure 6. Remote Control. 
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Figure 7. Current Control. 
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ME3431-205-35P/9 



Figure 9. Blower Assembly. 
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ME3431-205-35P/10 



Figure 10. Fuel Tank and Fuel Strainer. 
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ME 3431-205-35P/12 



Figure 12. Brush Holders, Capacitors, Exciter. 
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ME3431-205-35P/13 



Figure 13. Generator, Welding. 
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Figure 14. Generator Exciter. 
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Figure 16. Air Cleaner. 
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Figure 20. Manifolds. 
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ME 3431-205-35P/23 



Figure 23. Engine Speed idler and Lines. 
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Figure 24. Engine Speed Idler. 
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Figure 25. Generator, Battery Charging. 
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Figure 27. Starter and Relay. 
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Figure 28. Starter, Engine, 
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ME 3431-205-35P/29 



Figure 29. Magneto and Spark Plug Leads. 
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ME3431-205-35P/30 



Figure 30. Magneto. 
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ME 3431-205- 35P/31 



Figure 31. Magneto Housing and Impulse Coupling. 
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ME3431-205-35P/32 



Figure 32. Water Pump. 
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ME 3431-205-35P '33 



Figure 33. Transmitter, Switches and Nameplate. 
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ME3431-205-35P/34 



Figure 34. Block, Cylinder Head, Valve Cover. 
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ME 3431-205-35P/35 



Figure 35. Motor Mount, Oil Pan and Nameplates. 




1.2 13 



7 

m 8 ^- ' r / 

L *, ^- 8 ^ 9 

37-n / -^ ek 

36 _J^V_ ^ J 33 





ME 3431-205-35P/39 



Figure 39. Crankshaft, Flywheel. 



SECTION V. INDEX-FEDERAL STOCK NUMBER AND REFERENCE NUMBER 
CROSS-REFERENCE TO FIGURE AND ITEM NUMBER 



STOCK NUMBER 



FIGURE NO ITEM NO 



STOCK NUMBER 



FIGURE NO ITEM NO 



2540-317- 
7540-752- 
2805-P46- 
79)0-025- 
7910-OA5- 
2910-141- 
2910-353- 
2910-594- 
2910-735- 
291 0-05 1- 



701 7 
035H 
7M 1 
6407 
52SO 
97513 
5057 
7293 
4014 
R231 



2970-500-736I', 
7970-607-3490 



7970-945 

29)0-994 

29 10-994 

7930-994 

2940-141 

7940-679 

7990-9fn 

2990-094 

3431-994 

3431-994 

3531-966 

4520-A7S 

4520-714 

4730-01 1 

4730-014- 

4730-193- 

4730- I 96- 

47)0-196- 

4710-196- 

473U-702- 

4730-704- 



-1606 
-9296 
9797 
-9P9H 
-9075 
-3595 
flfi?5 
9300 
93S2 
9384 
3796 
77M< 
1927 
3 175 
676 3 
0(37') 
0192 
1', 70 
1'iOS 
H';?? 
1993 



4730-204 
4730-704 
473(1-731 
4730-263 
47.10-763 
4 7 '10-774 
47)0-777 
4730-7 7H 



-1993 
-I 993 



2713 
3124 



4730-77R- 



01 H/ 
H764 



4730-4J5 
4730- r .?4 
4730-1* 84 
4730-770 
1730-030 
4730-930 
41170-060 
5)05-017- 
5105-0 17- 
5305-01 3- 
.5305-01 3- 
5305-t'4b- 
5)05-046- 
5 )05-04fi- 
5305-050- 
5105-05B- 
5I05-06M- 



-7S1H 
)094 
90S") 
OS4H 
0&4/I 
9 7 11 9 
I 7K 7 



2731 
? 7f-H 
b 7 6 f, 
1676 



5305-068 
530')-071 
5305-011) 
530S-1 44- 
5505-1 44- 



-107ft 
1 OH7 
11600 
O')07 
r > 7 
2^40 
5964 
3607 
3607 
OHM 



8 


14 


a 


16 


34 


40 


10 


13 


10 


22 


10 


3 


10 


2 


10 


12 


8 


4-3 


18 


10 


10 


3 


27 


5 


29 


18 


29 


12 


27 


7 


34 


15 


3 


ii'i 


3 


25 


19 


6 


19 


4 


5 




21 


12 


5 


57 


23 


2 


5 


52 


8 


27 


fl 


17 


3-4 


49 


33 


8 


34 


26 


35 


21 


34 


23 


35 


20 


35 


24 


10 


7 


10 


8 


20 


9 


19 


8 


33 


1 


33 


11 


(( 


46 


H 


3 


20 


10 


H 


22 


S 


21 


ie 


4 


33 


7 


18 


1 


34 


53 


8 


1 


3 


53 


3'i 


14 


35 


21 


5 


37 


3 


li 


5 


22 


17 


10 





29 


30 


24 


30 


30 


25 


19 


3 


15 


23 


6 


3 


3'. 


4 


5 


14 


1R 


12 


17 


3 


2 


3 


2 


9 


5 



5 

105 
530'!' 
5305 
5305 
5305 



-1B2-5191 
'-203-5620 



5305 

5305 

5305 

5305 

5305- 

5305- 

5305- 

5305- 

5305- 

53fl<;- 

5305- 

530 r >- 

5305- 

5305- 

5305- 

5305- 

5305- 

5305 

5305 

5305 

5305- 

5305 

5305 

5305- 

5305 

5305- 

5305- 

5305- 



. 

769-3209 
-269-3209 
-269-1211 
-269-3212 
-269-3213 
269-3217 
269-3223 
-291-8672 
-537-0450 
-592-9988 
-622-9477 
-638-9552 
-710-4195 
-723-9399 
-723-9399 
-781-7241 
-794-H04 
-826-3654 
832-4607 
843-6442 
882-8060 
889-3000 
889-3002 
95S-1013 
95B-4359 
969-6914 
984-4989 
984-6189 
984-6191 
984-6191 
984-6192 
984-6193 



5305 

5305 

5305 

5305 

5305- 

5305- 

5305 

5305- 

5305- 

5305- 

5305- 

5306- 

5306- 

5306- 

5306- 

5306- 

5306- 

5306- 

5307- 

5307- 

5307- 

5307- 

51)07- 

5307- 

5307- 

5310- 

5310- 

5310 

5310 

5310 

5310 

5310- 

5310 

5310- 

5310- 



-9H4-6210 
-938-1170 
908-11 70 
98B-1724 
988-1724 
-988-1724 
-98f)-l724 
-98-1724 
-989-7434 
-989-7435 
-993-IU48 
-225-8494 
-22b-d494 
-271-2280 
-396-0855 
-576-0537 
-680-6323 
-703-0227 
-206-2583 
206-5452 
339-1404 
-364-4947 
384-3477 
550-3887 
680-6128 
011-2432 
012-1932 
-013-1245 
-021-9430 
-043-2226 
045-1009 
045-3296 
045-3299 
045-3299 
045-3299 



8 


29 


13 


30 


3 


51 


10 


18 


16 
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25 


20 


21 
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3 


36 


27 
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14 


30 


40 


8 


12 


8 


32 
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45 


19 
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19 


13 


9 
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33 


32 
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34 


10 


26 
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5 


19 


25 


31 


2 
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17 
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30 
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28 
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22 


3 


22 


5 


64 


5 


27 


11 
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11 


5 
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19 
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3 


2 


3 


2 


3 


2 


4 


7 


11 


9 


16 


16 


3 


7 


12 


11 


35 


17 


34 


7 


19 


1 


18 


11 


21 


7 


34 


5 


34 


48 


34 


55 


34- 


47 


20 


14 


20 


5 


34 


54 


20 


18 


a 


25 


34 


46 


3 


42 


2 
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3 


41 


28 


29 


25 


32 


30 


23 


30 
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SECTION V INDEX-FEDERAL STOCK NUMBER AND REFERENCE NUMBER 
SECTION V. * | ENCE J0 p| GURE AND ITEM NUMBER (Conhnued) 



STOCK NUMBER 



FIGURE NO ITFM N,. 



STOCK NUMBER 



FIGURE NO ITEM NO 



5310 

5110 

5310 

5310 

S3 I () 

5 HO 

53 10 

531 (! 

5 JU) 

5110 

5310 

5310 

5310 

5 MO 

5 U 

5)10 

5310 

5310 

5 3 ! f ) 

5310 

5310 

5310 

5310 

5310 

531(1 

51 in 

5310 

5310 

53 I U 

5 31 R 

5310 

5310 

5310 

5310 

5310- 

5310- 

5 J1D- 

5310- 

5310- 

5310- 

5310- 

5310- 

5 31 ()- 

5310- 

5310- 

5 1 1 ,1- 

5310- 

5310- 

5310- 

5310- 

5310- 

5310- 

5310- 

5310- 

5310- 

5310- 

5310- 

5310- 



liM-0004 
OM-125S 
OM-125H 
041-421') 
n?U-'i219 
167-07?! 
1 h7-''721 
JA7- n^l 
1 7ft I '> 
1H- A233 
1 19-6946 



-333-7TA1 



351-H9P7 
407-9566 
'.07-956' ) 



550-1 1 3(1 
550-1 1 .10 
5SO-1 1 30 
ISO- n 30 
559-0070 
576-575? 
579-0079 
57->-()079 



-59 l i-7?37 



fi!(>-l 3 10 
' 1 <<- 1737 
M /,-] 737 



'>37-9 Vi 1 
^ II =1-7 ()5 1 
C, J 'i- ") 1 7 3 
h')6-'i 1 73 
f.'/r.- = l / i 
If I-7H79 
7?H-?0t'. 
7PM-?fl'i 4 
7 IP-DISK 



7 i I - ' HA ~> 
I ft 1 - Ij H / 
7CjR-()3 1 H 
76 t >-0 11 1 



10 


3', 


5310-H09-4061 


25 


(, 


53 10-822-0984 


8 


13 


5310-828-B189 


10 


20 


5310-833-3340 


16 


12 


5310-flBO-7744 


3 


*f7 


5310-880-774'. 


19 


IP 


5310-880-7746 


3 


4P 


5310-H80-81B9 


19 


17 


5310-889-2527 


3* 


(. 


5310-889-2528 


18 


9 


5310-889-2528 


3* 


S 


5310-8S9-2528 


19 


19 


5310-889-2528 


W 


f 


5310-899-2606 


20 


12 


53 10-894-9407 


21 


10 


5310-905-b<V5't 


19 


2 


5310-917-6221 


5 


8 


5310-934-9741 


5 


51 


5310-934-9758 





4 


5310-934-9762 


, 


7 


5310-959-4679 


39 


17 


5315-012-4553 


20 


4 


5315-29R-141H 


19 


14 


5315-466-4416 


19 


14 


1,315-514-2660 


32 


2 


5320-801-1548 


3 


5? 


5330-542-1186 


6 


5 


5330-599-',517 


21 


4 


5905-651-7272 


23 


(^ 


5905-718-6063 


16 


I'j 


5910-577-1348 


11 


2 


5910-860-5413 


5 


oO 


5920-994-9299 


R 


11 


5930-072-6H65 


25 


21 


5930-358-6374 


2 


10 


5930-533-2953 


3 


50 


5930-656-7360 


14 


17 


5930-669-7872 


111 


e 


5930-678-1214 


20 


12 


5930-994-9366 


10 


21 


5930-994-9385 


16 


1 1 


5935-974-5439 


27 


? 


5940-549-65rtl 


28 


3 


5940-549-6583 


29 


15 


5977-165-084-5 


H 


10 


5977-237-1582 


3 


J 


5977-636-1400 


'i 


1 


6105-787-8532 


5 


44 


6140-088-5564 


5 


12 


6140-088-5565 


35 


13 


6140-088-5566 


35 


1(1 


6240-155-B714 


2 


? 


6620-606-fil 78 


17 


4 


f>6?0-99'3-5546 


25 


H' 


6625-553-7622 


34 


39 


6625-842-0893 


1 1 


12 


6A25-842-089S 


12 


22 


6625-990-7087 


7 


30 


6645-089-8842 


21 


2 


6680-980-5S43 


9 


2 


66R5-H14-5271 



29 
5 
} 
2 

19 

34 

26 

25 

26 

2 

5 

11 

12 

16 

20 

25 

25 

5 

5 

6 

34 
39 
17 
35 
10 
8 

16 
29 
8 
6 
12 
9 
5 
5 
5 
5 
5 

33 
8 

34 
5 
5 
1 
1 

11 
12 
9 
9 
I 
1 
1 
5 

34 
33 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
34 



17 
11 
46 

1 

16 
16 

4 
17 

5 

7 
43 

4 
20 

1 

3 

18 
15 
59 

9 
15 
17 
11 

6 
23 

40 
5 

11 

23 

7 

21 
9 

50 

56 

25 

54 

2 

2 

6 

9 

53 

3 
8 
8 

12 
10 
7 
4 
6 
5 

61 

59 

9 

21 

23 

24 

20 

18 

1 

4 






SECTION V. INDEX-FEDERAL STOCK NUMBER AND REFERENCE NUMBER 
CROSS-REFERENCE TO FIGURE AND ITEM NUMBER (Continued) 



REFERFNCE NO 



MFC CODE FIG NO ITEM NO 



AN335-6 

A\'3nO-4-fi 

AN43P-416 

AN't3H-8 

/I "I'll 5-IO-fi 

AN51 5-S-8 

AM515ri024-R 



AN">26-420-10 
AN576-420-10 
AM526-4PO-1 
ANS76-470-1G 
AN52G-420-10 
AN52fj-4?0-10 
AN510-B-6 



AN565IH074H1 
AN56"5F416H6 



A149SA 



A2492f 
A249?C 



AP665F 
159-Hfi 
A5949A 



A6037A 
A6304 
A7 
A7 



CX5931X 



(1274 IX 

[15949 
R5963 

R5969 

CA47? 

CA4H7 

CA4f)2 

C7?4fl(! 

CJ498 

r. 1H994 

C7I P 
C7773 
C400K?15 
C400K7I 7 



II 14-13? 

ni i R? 



06001. 7270 



F1035 
F 7160(1 
F7565 

F595? 

F 60 OS 7 10 
F9H3H 



Fl'iQ-n? 
F 1 'l 0-000 
F I* OK 309 
F140M73? 



BliO'4 


71 


1 


B8044 


1H 


9 


88044 


17 


14 


S8044 


3 


3 


H8Q44 


17 


15 


88044 


11 


1 


88044 


3 


11 


88044 


5 


6?. 


88044 


12 


13 


88044 


3 


7 


8H044 


17 


1? 


flS044 


2 


fl 


H8044 


3 


2 


88044 


3 


2 


88044 


3 


? 


88044 


3 


2 


88044 


4- 


7 


HB044 


24 


2 


8bO't4 


5 


36 


38044 


6 


1 


88044 


7 


17 


88044 


6 


b 


82796 


30 


3 


82796 


30 


36 


82796 


31 


1 


82796 


31 


3 


H279f, 


31 


12 


82796 


30 


9 


82796 


31 


9 


M2796 


30 


39 


82796 


30 


4 


82796 


30 


15 


82796 


30 


11 


39216 


3 


26 


39215 


17 


3 


82796 


30 


6 


82796 


30 


16 


82796 


30 


44 


02796 


30 


13 


B2796 


31 


5 


N2796 


iO 


32 


14655 


17 


21 


14655 


U 


13 


14655 


12 


21 


H2796 


30 


10 


02796 


30 


2 


00736 


H. 




73370 


19 


6 


S2796 


3U 


17 


14351 


34 


18 


14351 


39 


16 


82796- 


30 


20 


7446'j 


22 


16 


62796 


30 


41 


a 2 796 


30 


35 


R2796 


30 


7 


14351 


34 


21 


14351 


29 


9 


82796 


"JO 


27 


56054 


5 


50 


H2796 


30 


22 


82796 


31 


7 


H2796 


30 


n 


14351 


17 


1 


8P796 


30 


42 


82796 


29 


18 


00736 


16 


3 


00736 


16 


2 


1435'l 


39 


15 


14351 


29 


I 



REFFRENCE NO 



F162K201 
FI t>2M2RO 
F162M343 
F209K107 
F218F502 
F218K202 
F2 11M31* 
F21B315 



MFG CODE FIG NO ITEM NO 



F244A500 

F-400K395 

F400S202 

F<tOQ8S20I 

F600-0-205 

FAOO-0-206 

F600A3670 

F'.OOA369 

F600EPOR 

F600E212 

F600E237 

F600F238 

F600F306 

F600F506 

F600G200 



F600W225 

GD157K20'* 

G0303C4612 

GI059 

G2533 

G2788 

G3H61 

G474942 



G4B4-46 
CA fie, 2 It, 
G489407 
G489424 
G4 89436 



fi't 1)9459 

G489460 

G700139 

R701155 

HX2433X 

H2473 

H2513 

INS 



K404L2IO 

LE82281 

LEB2282 

LEB22H3 

LES2207 

L6R2P89 

LEB2292 

LE 112293 

LER2294 

I.FB2296 

LFR2297 

LFR2299 

LEH2301 

LER2306 

LEB2310 

LER2311 

LEB2312 

LE023!4 

LEB2326 

L6I32354 



14351 


32 


4 


14351 


25 


22 


14351 


25 


45 


14351 


32 


5 


14351 


20 


1 


14351 


34 


60 


14351 


25 


25 


14351 


25 


26 


14351 


17 


2 


14351 


3? 


3 


14351 


34 


2 


14351 


34 


58 


14351 


34 


13 


14351 


21 


5 


14351 


21 


a 


14351 


39 


17 


14351 


39 


18 


14351 


34 


44 


14351 


34 


43 


14351 


20 


16 


14351 


20 


17 


14351 


20 


15 


14351 


20 


19 


14351 


20 


2 


14351 


20 


7 


14351 


20 


1 1 


14351 


34 


20 


14351 


29 


2 


14351 


34 


59 


74465 


21 


12 


79497 


2 


12 


82796 


31 


14 


82796 


30 


33 


82796 


31 


2 


78385 


8 


14 


78385 


9 


4 


783B5 


8 


9 


78385 


9 


9 


78385 


8 


38 


78385 


8 


30 


78385 


8 


6 


78385 


9 


6 


78385 


8 


5 


78385 


9 


7 


7B385 


a 


17 


82796 


29 


16 


82796 


30 


21 


82796 


30 


46 


36232 


1 


7 


82796 


31 


10 


14351 


34 


22 


36024 


1 


5 


36024 


1 


6 


36024 


1 


4 


36024 


3 


21 


36024 


3 


24 


36024 


3 


28 


36024 


3 


16 


36024 


3 


6 


36024 


3 


1 


36024 


3 


17 


36024 


3 


1ft 


36024 


10 


19 


36024 


10 


15 


36024 


2 


4 


36024 


2 


3 


36024 


2 


5 


36024 


5 


26 


36024 


3 


25 


36024 


2 


9 



REFERENCE NO 



I F P ? 3 ' 
IF1S9 



1FW2243 
I FU??46 
L FW2?4R 
LFW??52 
I FW?253 



IFI749 
LF1750 
LF I? 1 )! 
IF I 75? 
1. F 1 7 * 1 
LF1HH1 
I FlftH? 
l.FISfl.3 

i HI ass 

I F|Bfl6 
LF18R7 
I.F1WSP 

i F iaa<i 

LH18R9 
I F1S90 
LF'89'. 
LFIH9S 
LFI S96 
LF IR97 
I. FIH9H 
IF 1900 
LFI901 
I f 190? 
I F1903 
LFI90 r ) 
I c I 'JO') 



I. r 1907 
I Fl '10') 
L F 1 9 I 
I F T7 1 1 
LF191? 

L F i < n 

LF19I* 
LF1915 
LF1917 
I F| 91 7 
I f I ) I tl 
I r 1 ) I 'I 
L F 1 1 |i 
LF19I 9 
LF1921 
LT I9?3 
LF1977 
LF19?7 
I.R9-M1 
LF19?P 
LF1979 
LF1 910 
IF 19': 4 



1*1 970 
I F 2 1 1 ') 
LMf)?-1732 
I.Mf>?-lfiOR 



1M62-1H16 

LMhZ-1320 

l?78<t 

L3fl??84 

L3B77R5 



SECT IO N V. 



CODE FIG ND ITEM NO 






REFERENCE NO 



36024 


3 


27 


M.C t^09fl 


360?'t 


7 


15 


MR 36W050HCAAO 


36024 


4 


ft 


^R 36WlHl r JCVVR 


36024 


4 


4 


MR36W1500CVVR 


36024 


8 


44 


M^36W4H4DCAAR 




10 


If) 


MS13805 


36024 


10 


"> 


MS13811-1 


36024 


10 


5 


M.S 15795-212 




tb 


3 


MS 15795-212 


36024 


1 


4 


MS 15795-215 


36024 


1 


6 


MS 15795-51 7 


36024 


1 


5 


WS245-32 


36024 


f, 




MS24532-1 


36024 


<; 


18 


MS24539-1 


36024 


3 


21 


MS24541 


36024 


3 


27 


MS24544 


36024 


3 


25 


M.S29523-1 


36024 


3 


38 


MS 35206-263 


36024 


3 


35 


MS35219-58 


36024 


3 


39 


MS 35223-26 


36024 


3 


37 


MS35223-43 


36024 


3 


1 


MS 35223-43 


36024 


3 


33 


MS 35224-61 


36024 


3 


3? 


MS35265-28 


36024 


U- 


10 


MS 35290-90 


36024 


16 


6 


MS35291-3 


36024 


!A 


9 


MS35291-58 


)6024 


3 


16 


MS35291-58 


360?4 


3 


2H 


MS35291-58 


36024 


3 


24 


MS35291-62 


36024 


3 


17 


MS35291-73 


36024 


3 


13 


MS35297-11 


36024 


3 


10 


MS 35297-6 


36024 


A 


6 


MS3533-40 


36024 


6 


fl 


MS35333-25 



36024 


4 


2 


MS 35333-40 


36024 


3 


9 


S 3b33)-40 


36024 


3 


20 


MS 35333-41 


36024 


i 


18 


MS 35333-41 


36024 


3 


12 


MS35333-42 


J60/4 


3 


49 


MS35335-32 


36024 


3 


45 


MS 35338-41 


36024 


16 


14 


M.S35338-4S 


36024 


10 


3 


M.S 35338-45 


36024 


10 


6 


MS 35338-46 


3(.0?'i 


) 


5 


MS 35643-1 


36024 


10 


4 


MS 35645-1 


36(124 


10 


22 


MS 35690-422 


360? 4 


1 


H 


MS35690-502 


16024 


3 


4 


MSM009-1 


36024 


1R 


6 


MS 75004-1 


36024 


1 


6 


MS 75004-2 


V ()?'. 


/, 


6 


M100UR 


if. 024 


1 


/ f 


M?49fl 


36024 


4 


4 


" ) 3IH344 


3t>U?4 


10 


14 


13572 


.U>024 


1?! 


'j 


M5090C 


3M-24 


14 


H 


M5040C 


36024 


S 


54 


M5583 


360?'. 


h 


10 


M'373f< 


(6024 


3 


4 


M7057 


36024 


1 7 


9 


M 7 OX 7 


3h(l?4 


17 


13 


"780H 


36024 


17 


7 


N5957 


36024 


17 


M 


PF21R-3510 


3(iC)?4 


10 


1 


P16950-H51 


360?4 


17 


11 


P2477C 


82796 


30 


3fl 


QS500M24S 


36-024 


5 


42 


US500>24S 


36024 


5 


41 


OS500M32S 



MFC CODE FIG NO ITEM MO 



14655 


5 


58 


65092 


5 


21 


65092 


5 


23 


65092 


5 


20 


65092 


5 


2<t 


96906 


26 


2 


96906 


25 


52 


96906 


3 


4-7 


96906 


19 


18 


96906 


29 


17 


96906 


19 


Z 


96906 


5 


39 


96906 


5 


34 


96906 


33 


9 


96906 


5 


40 


96906 


5 


33 


96906 


10 


23 


96906 


6 


4 


96906 


2 


11 


96906 


25 


34 


96906 


3 


22 


96906 


3 


22 


96906 


25 


46 


96906 


25 


10 


96906 


19 


1 


96906 


23 


6 


96906 


3 


51 


96906 


3 


51 


96906 


10 


18 


96906 


3 


36 


96906 


29 


14 


96906 


14 


18 


96906 


3 


34 


96906 


3 


52 


96906 


14 


17 



96906 


21 


4 


96906 


23 


5 


96906 


3 


48 


96906 


19 


17 


96906 


18 


a 


96906 


25 


47 


96906 


25 


9 


96906 


19 


14 


96906 


19 


14 


96906 


29 


15 


96906 


10 


4 


96906 


10 


3 


96906 


n 


2 


96906 


19 


16 


96906 


?9 


12 


96906 


1 


3 


96906 


1 


8 


36232 


6 


3 


82796 


30 


14 


14351 


25 


27 


74545 


5 


52 


36232 


5 


49 


36232 


6 


T 


36232 


12 


18 


36232 


6 


3 


36232 


5 


2 


36232 


11 


3 


36232 


7 


16 


82796 


31 


8 


14351 


19 


20 


00736 


16 


4 


B2796 


31 


15 


08484 


3 


53 


08484 


34 


14 


08484 


16 


8 



86 



SECTION V. INDEX-FEDERAL STOCK NUMBER AND REFERENCE NUMBER 
CROSS-REFERENCE TO FIGURE AND- ITEM NUMBER (Continued) 



RFFFRFNCE NO 



MFC CORE FIG NQ ITEM NO 



REFERENCE NO 



RW3 (H-3'i 

RW140-73 

RW340- 3'! 

R57 

557 

STI35 

SI0725-2 



S7563 



s it I 5 n 

SHI 5H 
SH93H 



T1.00 

T1017? 

T10I71 

T] VM 

T344 

I'll?? 

T6931-; 

T7355 

T7'>S', 

Td?91 



T9l<U- ) 
W;>47'(X 
XI DO 
XI fin 

xioin 

X 12 I'll) 
xi?2io 



X 1?49 
X12543 

xn ?) 

X 1 4 I 'i 4 

XI f, 3? i 

X 14324 
XI'IOOC 

xiioir 

X18237 

XI R778 
X19004T 
X19006 
X 1 V 1 S 



X19H37 
X19H71 
X707 



X277S 

X2538 

X'il H 

X331 1 

X33'i 

X365 

X1940 

X'i963 

X4016 

X4?66 



95H75 


29 


^ 


Y 6 9"' ? 4 4 


95875 


29 


S 


Y69"245 


<J5(375 


29 


H 


y69"251 


95S75 


29 


4 


ZZ7425 


95875 


29 


7 


7.243QA 


9587S 


29 


3 


Z2765X 


36232 


15 




Z4631 


36232 


23 


11 


0- 12368 


19239 


5 


25 


10FL27.7 


36232 


24 


9 


1U5L230 


36024 


24 


4 


10150 


B7796 


31 


6 


102153 


14351 


18 


7 




36232 


5 


35 


11 1688 


36232 


6 


2 


11 L8152 


36232 


24 


1 


11559 


36232 


1 2 


17 


1 1 580 


36024 


16 


7 


11581 


36024 


?4 


3 


11 582 


36232 


>4 


23 


1 1583 


82796 


30 


37 


122159 


36237 


12 


12 


12 334 


"3673? 


5 


2H 


124545 


36232 


5 


13 


13XX202 


36237 


35 


10 


15SL2H 


36232 


H 


8 




3623? 


13 


29 


1506983 


3 ^ <L 3 2 


35 


9 


15 17473 


36024 


35 


11 




02796 


30 


43 


1860801 


14351 


?.o 


ft 


1367? 


14351 


?n 


a 


1067610 


14351 


34 


53 


1H89333 


14351 


3', 


21, 


1903427 


143'Jl 


34 


23 


1904303 



X6H64 
X6065 
X(.06f, 
X h "5 H ^ 



14.3 51 


19 


f 


190441 H 


14351 


34 


25 


1904419 


14351 


20 


6 


1904426 


14351 


34 


a 


1904428 


14351 


20 


3 


1904430 


14351 


34 


39 


1904431 


1 4 3 S 1 


^0 


12 


1904444 


1 '. 3 'j 1 


i4 


16 


1904446 


1 4 3 fi 1 


.34 


46 


1904452 


14351 


ZO 


4 


1904514 


14351 


20 


5 


1905219 


14351 


34 


55 


1905870 


14351 


34 


37 


1905872 


14351 


34 


19 


1906935 


14351 


.14 


4 


1911610 


14351 


?() 


14 


1913100 


1 4 -3 5 1 


34 


17 


1913958 


1435! 


20 


13 


1413959 


1 4 3 !. 1 


34 


56 


1914243 


14351 


34 


1 


1914535 


1 '. 3 5 1 


21 


f 


19 14741 


14351 


21 


7 


1914750 


14351 


3'. 


45 


1914755 


14 iSl 


3'. 


41 


19 14H42 


14351 


Vi 


7 


1914H43 


143^1 


34 


10 


1414853 


14351 


3'. 


'.7 


1914854 


14351 


34 


54 


19 14952 


14351 


20 


18 


1914954 


14351 


39 


11 


1914958 


14351 


21 


3 


1915099 


14351 


33 


10 


1915156 


14351 


35 


5 


1916255 


14351 


35 


4 


1917073 


14351 


34 


5 


1917078 



MFC CODE FIG NO ITEM NO 



14351 
14351 
14351 
82796 
82796 
82796 
S2796 
79960 
14351 
14351 



73370 
16764 
00000 
16764 
73370 
73370 
73370 
73370 
73370 
16764 
73.370 
16764 



14351 
14959 
70040 
70040 
14351 
16764 
7B3R5 
16764 
16764 
16764 
16764 



16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 



29 


10 


?9 


10 


29 


13 


31 


13 


30 


10 


30 


1 


30 


5 


18 


10 


34 


24 


34 


40 


23 


1 


19 


L5 


27 


7 


10 


y 


27 


5 


1 


3 


19 


1 


19 


2 


19 


4 


19 


5 


28 


25 


19 


19 


25 


44 


18 


12 


34 


38 


33 


4 


33 


2 


34 


9 


18 


3 


25 


33 


9 


I 


28 


17 


2 


40 


25 


1 


2R 


52 




41 


28 


2 


28 


50 


28 


51 


28 


19 


28 


20 


28 


10 


7.13 


43 


28 


33 


25 


40 


25 


39 


28 


39 


28 


38 


25 


41 


28 


37 


28 


42 


28 


31 


28 


30 


Zfl 


15 


78 


36 


25 


38 


25 


SI 


25 


11 


2S 


14 


2R 


7 


2.8 


49 


28 


16 


2fl 


23 


2 


t>3 


2R 


> 


28 


12 


28 


76 


2R 


13 


27 


6 


2fl 


45 



1? 

,1 



SECTION V. INDEX-FEDERAL STOCK NUMBER AND REFERENCE NUMBER 
CROSS-REFERENCE TO FIGURE AND ITEM NUMBER (Continued) 



MFC CODR FIG NO ITEM NO 



REFERENCE NO 



MFC CODE FIG NO ITEM NO 



71 

2 mi n 

25SSI4A 
27) I 72 



3-', TOO 
3K I 

IXXI'.V, 
"iono'i 
31 i 
II i.U2 

:) 1 5 1 x -> 
i20ux,< 

3224X2 



1 126X2 
34 HI /i 



1710X'. 

vn t? 
'n/ 1 ; 

4 HI ?fi. 

4 20 'I 
'<'l I? IK. 
4"! )?'/', 

45 )?<l'l 
451101 

4 5 11 ,> 1 
4 r ) 14 7'l 
4M007 



475067 
4/5177 



16764 2ft 44 


46b34 


16764 2rt j ? 


487274 


If- 764 2fl 35 


487276 


16764 25 2H 


4872S3 


16764 2ti 18 


4872H3 


16764 25 49 


4-87283 


16764 ?K 8 


488066 


16764 ?b 5 


488163 


16764 25 (i 


483164 


l67<-4 25 43 


488290 


16764 ?0 4P 


4 8 H b 5 9 


16764 ^S 23 


488730 


16764 25 24 


488755 


16764 25 2 


4 H078R 


16764 25 14 


^88961 


16764 25 3 




16764 25 4 


',.19406 


16764 28 46 


48940H 


16764 28 27 


489414 


16764 25 53 


489426 


16764 25 17 


4994bfl 


16764 2H 6 


4H9H52 


16764 2'i 30 


^310 


72005 5 


6S6M 


79470 10 17 


61C16 


72619 <j r,c 




12796 .11 ii 


64459 


00000 ;i 3 


69X3 


16704 2^ 29 


700138 


51240 1 ! ) 


7601 511 


7u-i42 <> 12 


70U245 


'12796 11 /, 


701157 


!4<'i| 34 J, 


'HI I I 72 


00716 16 < 


701173 


2 4 ',46 1 61 


72?B 


14 I'll 1', i;i 


73^1299 


''J4 7 V, V) 


7 'i ? I 2 9 9 


fi'i'tn n / 


7554 


7v, 70 )i ( 


75H6 


74471) 11) 7 


79372 


70470 20 '1 


4L U 1 


f'J4 70 |u )( 


US HA 


7V4/0 J.j ., 


US HO 


II. 7(i 4 2'i 12 


R c Qrj 


7 C J'. 70 li l 


H0269 1 


7'J 4 H) 11 p 


HO 90 6 2 


7blH', K ?J 


a 2 o i 4 H 


942', 7 17 6 


12145) 


1 4 .1 5 1 K. ', 2 


R2601 P 


7 Hi il 'i H >! 


62605P 


16764 ! 71! 


112 64 6 2 


167!,', ,M /, n 


H2721P 


1 ' 7 1 4 ^ s <> ', 


H2723P 


1 6 7 6 4 ;) '. i /, 


2/144 8 


16764 2 14 


11 5 4 7 1 


16764 ,"j |J 


H r i 4. 2 1 7 


16764 <!!. Jt 


H !i 4 3 fl 4 


167'^4 2i 5', 


H54390 


7_lM'j H l \ 


9005^9 


1 1< 1 '1 'j R l (, 


404 793 


PI -1 M h M j 7 


4284 


f)h',0 ,| /, i 


<! i1C2 t 'i 



974A 
9 7 5 1 - 2 



783B5 


9 


10 


7B385 


8 


12 


78385 


9 


5 


78385 


a 


4 


78385 


8 


7 


78385 


e 


to 


78385 


8 


33 


7H185 


8 


20 


78385 


8 


19 


78385 


8 


46 


78385 


8 


32 


78385 


8 


42 


78385 


a 


40 


78385 


6 


1 


78385 


e 


31 


78385 


9 


2 


78385 


8 


8 


783B5 


e 


3 


78385 


8 


24 


78385 


8 


29 


78335 


9 


3 


7(5365 


8 


23 


73370 


19 


7 


82796 


30 


17 


78385 


8 


26 


70040 


34 


4 


78385 


8 


25 


79470 


20 


10 


78385 


8 


28 


7fl385 


e 


18 


78385 


a 


27 


78385 


8 


39 


78335 


R 


34 


78385 


8 


35 


7R385 


8 


15 


00000 


4 


3 


00000 


5 


38 


74545 


6 


11 


74545 


5 


14 


78385 


8 


11 


82796 


30 


25 


82796 


30 


29 


82796 


30 


29 


82796 


30 


26 


16764 


28 


4 


16764 


25 


42 


16764 


28 


47 


16764 


28 


9 


04009 


5 


54 


04009 


5 


53 


167A4 


28 


I 


04009 


5 


56 


04009 


5 


57 


16764 


27 


4 


70040 


10 


9 


70040 


10 


13 


70040 


10 


12 


70040 


10 


10 


16764 


25 


30 


16764 


25 


50 


36024 


23 


2 


78385 


8 




36024 


23 


4 


36024 


23 


3 






SECTION V. INOCX-FEDERAL STOCK NUMBER AND REFERENCE NUMBER 
CROSS-REFERENCE TO FIGURE AND ITEM NUMBER (Continued) 



PARTS NOT ILLUSTRATED 



STOCK NUMBFP 



7540- 

2R05- 

2H05- 

2910- 

2920- 

7.9 ?0- 

7970 

2970 

799C- 

3010 

4210 

4710 

4210 

4730- 

4730 

4730 

4730 

4730 

4730 

4820 

5305 

5305 

5305 

5305 

5305 

5305 

5105 

5305 

5305 

5305- 

5305- 

5305 

5305- 

5105 

5105- 

5105 

5305 

5105- 

5305- 

5305- 

5305- 

5305 

5305- 

5105 

5305 

5105 

5305 

530u- 

5106 

5307 

5310 

5)10 

5310 

5310 

5310 

5310 

5310 



31 9-59V. 
568-795!) 
f 79- c 7in 
472-979 i 
391-29-1 : ) 
536-' : '413 
516-5422 
72 5-443-1 
9)0-5H4'i 
H76-2774 
555-PS17 
7C8-0031 
779-3516 
068-5875 
71 5-7100 
763-7731 
555-1152 
555-1152 



7H7-426H 
044-6610 
054-6650 
lOl-Z'i")! 
726-7276 
269-1209 
769-3709 
?69-3709 
269-3710 
769-37 13 
769-321'i 
'.'J6-75H7 
794-91-10 



f! (19-3000 
934-56I14 



9-1 '.-6191 
9114-619; 
<)ftH-l 170 
')fin-l 72'. 
9'1R-172'. 
')tltl-l 724 
9H<1-1 724 
9HH-1 774 



7?5-8'.97 
616-1 116 
r 65-91 '17 
017-071 r 
ll 1 7-H5'j(. 
0?1-9'.30 
071-94 1(1 
047-7957 
043-7776 



;E NO 


STOCK NUMBER 


17 


5310-045-3299 


46 


5310-045-4007 


45 


5110-061-1 258 


7.4 


!>3 10-010-6004 


20 


5310-OBO-9786 


31 


53 10-261-7340 


35 


5310-235-1655 


40 


5310-407-9566 


9 


5310-407-9566 


42 


5310-492-6600 


47 


5310-514-6674 


47 


5310-527-3288 


47 


5310-550-1130 


45 


5310-550-1 130 


45 


53 10-559-0070 


20 


5310-559-0070 


IK 


5310-559-0070 


IB 


5310-574-3912 


2 e . 


5310-584-5272 


20 


5310-591-347? 


31 


5310-591-3472 


26 


5310-591-3472 


9 


5310-596-7693 


31 


5310-596-7691 


10 


5310-637-9541 


10 


5310-696-5176 


11 


5110-721-7879 


20 


5310-732-0558 


10 


531Cl-73?-055fl 


46 


5310-766-0318 


18 


53 10-fl23-R756 


27 


5310-880-7/44 


1? 


5310-RHO-7744 


15 


53 10-880-7744 


?.'. 


5110-U89-2528 


a 


5310-R!)9-7.52fl 


q 


5310-839-2528 


9 


5310-934-9747 


15 


53 10-934-9751 


L-i 


5310-934-9751 


4 


5310-934-9751 


4 


53 10-934-9757 


9 


^.110-914-9757 


9 


5320-801-1 548 


9 


5330-291-6496 


10 


5330-291-U972 


14 


5920-280-5002 


3? 


5930-056-0104 


10 


5930-583-2953 


V. 


5930-973-0937 


H 


M 40-057-2554 


13 


61 50-247-3716 


10 


61 50-242-3717 


10 


6240-155-B714 


14 


6240-155-8714 


7 


6620-993-5546 


a 


hrt 10-249-9354 



PAGF NO 



6 
2ft 

B 

27 
13 
46 

8 

24 
26 
27 
32 
13 
10 
15 

4 
10 
Ifi 
14 
14 

6 

b 
14 

B 

14 
40 
20 
14 
10 
10 
14 
14 
24 
25 
32 

4 
10 
10 
15 

7 

8 
14 

4 
10 
18 
45 
24 
13 

4 
13 

4 

4 

46 
46 
13 
14 
26 

4 



RFFFRENCF NO 



MFG CODE 



PAGE NO 



REFERENCE NO 



MFG CODE 



PAGE NO 



/UJ10-HP6 

AM'15-M 

4>.'4?H-H 

AN416-616 

AM436-M l\ 

fl'J436-616 

/1N43H-4 1 6 



8P044 
88044 
8H044 
HS044 
8B044 
RS044 
1R044 
H8044 



10 

40 

R 

8 

10 

10 

4 

9 



AN438-416 

AN438-416 

ANI438-416 

AN438-8 

A^I43a-8 

AN41R-8 

AM510-8-6 

AN515-516-40 



88044 
88044 
8R044 
S8044 
88044 
B8044 
88044 
88044 



9 
9 
9 
9 
9 

11 
9 

25 
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SECTION V. INDEX-FEDERAL STOCK NUMBER AND REFERENCE NUMBER 
CROSS-REFERENCE TO FIGURE AND ITEM NUMBER (Continued) 



REFFHtNCF MO 



MFG CODE 



PAGE NO 



REFERENCE NO 



MFG CODE 



PAGE NO 



HH044 



88044 

83044 

H")U44 

H804'. 

8BQ4'. 

8>IO','. 

8flU44 

.T8044 

RH044 

HS04'. 

BflOI't 

21 387 

12716 

8? 796 

02 f)6 

79960 

H2796 

79960 

14351 

73370 

73370 

14351 



1 4 3 5 1 
1 '. 3 5 I 
14 Ib! 
71400 
78)85 
7H305 
71400 
794 70 
7<J'i 70 



9 


LEIV2216 


14 


LFW2217 


14 


LfWJ2ia 


26 


LFW2223 


40 


ICW2224 


4 


LL-W2225 


4 


LFW'226 


Cl 


I.Fh2227 


q 


LF.I2?28 


9 


LFW22JO 


10 


LEW2231 


26 


L F h?^3 2 


21 


LCW223.3 


40 


L t W2? 3 7 


40 


LE ^22.!'' 


40 


LEW2240 


40 


L F * 2 2 4 1 


24 


IF W2245 


40 


LEW2249 


24 


LF 1090 


45 


LC18H3 


25 


LF1HH5 


25 


LF 186 


42 


LC 11387 


46 


LF1909 


44 


LE 22 56 


27 


LF2257 


27 


LF2258 


13 


LF2259 


Ifl 


IS 15482 


18 


MS 24 5 3 9- I 


13 


S3500()-3 


11 


MS35206-247 


18 


"S35223-43 



36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

36024 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 



8 

45 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

10 
4 
4 
4 

20 

II 

14 

18 

9 

9 

9 

14 

9 

9 

9 

9 

15 

26 

4 

4 

8 




I A TOO- 1 -n 
I A 10 )- I il 1 
I F '(??;, 



I FH? 101 
I r:i? rx. 
I c*\v )', 

I F " ? i r '. 
L FW?I 7 / 
I r w,>l 7M 
I. F.J?I T 
1 fl-l/l 111) 
i r hvi -i i 



LF : 



H < 



i m,M if. 

I r, v ,> | R ,, 
I F, I? 1,1 7 



F ri >1 ;/ 

FA? I 0,1 



F 
F 

FW??| 



360?'. 



36(1?'. 
.If. 024 



460?'. 



360P4 
360P4 



3f>024 
3602'. 
360;", 



36024 



11 Ml? 4 
36U24 
i602'. 
36024 



3602'. 
36024 
361)2'. 
3'. 02'. 
36024 
361)24 
36024 
36024 



46 

*6 

46 



S35?23-43 



'1535291-58 
MS35291-62 
'IS3'533fl-45 



ft 


MS35649-82 


B 


^S 356 <'0-5O2 


10 


"535690-602 


5 


."535690-602 


H 


"S51086-1 


8 


M ^ 735 


4 


"5735 


4 


M64S4 


4 


64R4 


fl 


OS500M28S 


fl 


SKSH 


fl 


STDMriOESIF 15-101 


10 


S2563C 


1 1 


S6158 


11 


T56-3 


I 


X14141 


8 


X3009 


H 


X4793 


10 


XS914 


10 


X6064 


in 


X8016-10 


9 


XH016-H 


9 


10004-102 


9 


10004-404 


11 


10004-404 


9 


11 05993 



96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

36232 

36732 

36232 

36232 

08484 

82796 

43999 

82796 

36232 

79960 

14351 

14351 

14351 

14351 

14351 

14351 

14351 

14351 

79470 

79470 

79470 

16764 



9 
10 
10 
11 
10 
26 
40 

4 
25 
10 
10 
19 
20 
14 
15 
14 
15 
45 
40 
20 
40 
16 
24 
46 
27 
27 
42 
10 
45 
25 
25 
18 

la 

18 
28 



IP 1 ! 



SECTION V INDEX-FEDERAL STOCK NUMBER AND REFERENCE NUMBER 
SECTION V. R D b || ENCE T0 FIGURE AND ITEM NUMBER (Cont.nuod) 



REFERENCE NO 



1116Rn 
134569 

I 519R37 

170677 
190'. 419 
191 20V) 
19 IJ 104 ' 

1913044 

19144-76 
1914478 



1915667 

19170B7 

1917IOT 

1 9 1 Y 1 1 1 

191711? 

191711 3 

1917U'i 

19171 16 

19171 1 7 

19171 I 1 

19171?! 

19171?? 

19171?} 

191712 1 ) 

1917126 

1917127 

191717.it 

1924,477 

193111? 

1919701 

195043'i 

211310 



MFG CODE 



00000 

16764 

70040 

7U385 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

Ih7fi4 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

72619 



PAGE NO 



REFERENCE ND 



PH7H7 
2904C70 
31 3 



27315 



24446 



20 


29C4C20 


3? 


313 


24 


313 


18 


3750X2 


32 


4014--22-00 


33 


4020-26-00 


33 


4020-26-00 


33 


453297 


33 


453434 


33 


4537B9 


33 


455154 


33 


455341 


33 


4HX4 


33 


485281 


33 


48S755 


32 


4R8H4? 


32 


489222 


32 


489544-1 


33 


5241 


33 


543460 


32 


6S6N 


33 


bSbU 


33 


7-16 


32 


701157 


32 


71F 


32 


7502 


33 


76342 


33 


7T404 


31 


8S4U 


31 


BS6U 


35 


809062 


33 


81410-113 


14 


82601P 


45 


94291 


20 


954753 


26 




13 





MFG CODE 



96452 

24446 

24446 

79470 

78189 

78189 

79189 

16764 

16764 

16764 

16764 

16764 

79470 

78385 

78385 

7B385 

78385 

78385 

73370 

16764 

82796 

82796 

71747 

78385 

00736 

72653 

78385 

78385 

82796 

82796 

16764 

72619 

04-009 

78385 

16764 



PAGE NO 



26 
13 

14 

20 

4 

8 

10 
32 
33 
32 
31 
31 
18 
18 

ie 

17 

is 

10 
26 
31 
40 
40 
10 
18 
22 
5 

18 
18 
39 
39 
31 
13 
13 
18 
31 



By Order of the Secretary of the Army : 



Official : 
KENNETH G. WICKHAM, 

Major General, United States Army, 
The Adjutant General. 



W. C. WESTMORELAND, 
General, United States Army, 
Chief of Staff. 




Distribution : 

To be distributed in accordance with DA Form 12-25, Section I (qty rqr block No. 182) Organizational Main- 
tenance requirements for Equipment: Welding. 
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